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Inaahului 


0 guzdă generousă u 


instituții cu porțile mereu des- 
chise pentru tinăra generație, 
printr-un amplu program de acti- 
vităţi în care accentul este pus 
pe cele cu caracter tehnico- 
aplicativ, casele de cultură din 
București au un profil bine de- 
finig Casa de cultură a secto- 
Huldi 1 din Capitală se poate 
fhiritiri în acest sens cu existen- 
fn activă a singurului radioclub 
Înregistrat în activităţile obiș- 
Muitp ale caselor de cultură. 

Îi cadrul Radioclubului «Teh- 
Biufh» YO3KWH activează cite- 
Wa deci de pasionaţi ai construc- 
jiild electronice, ai emisiei și 
fecăpţiei — elevi, studenţi, mun- 
Gităfi, tehnicieni, ingineri, pro- 
iectânți etc. Cu participări de 
GalMate la simpozioanele naţio- 
fală YO, membrii radioclubului 
du in activ construcții interesan- 
i» în domeniul sportului cei 
pasionează, una dintre cele mai 
fedânte fiind transceiverul, care 
astă prezentat şi în paginile Al- 
«Tehnium» 1983. 
Priftre alte construcții realizate 
je Minerii ce activează în cadrul 
Radioclubuiui «Tehnium» se 


mai numără: punte pentru măsu- 
rări în radiofrecvență, radiore- 
ceptor de trafic în unde ultra- 
scurte, frecvențmetru digital, un- 
dametru cu absorbție, diverseali- 
mentatoare cu energie electrică 
pentru aparatura electronică, un 
sistem de comandă de la dis- 
tanță a antenelor rotative în 
două planuri. Dealtfel, palma- 
resul tinerilor din Radioclubul 
«Tehnium» mai cuprinde 8 ti- 
tiluri de campioni naţionali și 
internaţionali în traficul de radio- 
amatori, doi dintre ei devenind 
maeştri ai sportului. Nu este 
lipsit de semnificație nici faptul 
că la concursul republican de 
creație tehnică au fost cucerite 
7 prenhii și titluri naționale. Din- 
colo de valenţele educative ale 
practicării radioamatorismului, 
sport cu tradiții incontestabile 
în țara noastră, gama activită- 
ților radioclubului mai cuprinde 
cursuri de iniţiere şi cursuri 
depanare radio-TV, susținute 
de specialiști cu experienţă. A- 
ceste cursuri, frecventate anual 
de mulți tineri muncitori absol- 
vențţi ai liceelor de specialitate, 


studenți, s-au dovedit a fi deo- 
sebit de utile pentru cei care, 
dorind să pătrundă în tainele 
radioului, au învăţat să proiec- 
teze, să construiască și să expe- 
rimenteze aparatură proprie, de- 
venind în producție raționaliza- 
tori, inovatori și chiar inventa- 
tori, 

Animatorii întregii activităţi 
la Radioclubul YO3KWH sint 
Trifu Dumitrescu YO3BAL, Pu- 
iu Cuzneţov YO3AD, Petre En- 
drejevski YO3CTW. 

Un alt centru de mare interes 
pentru tinerii care trec pragul 
casei de cultură din strada Slă- 
tineanu se dovedeşte a fi cine- 
clubul «Ecran-util», intrat re- 
cent în cel de-al 11-lea an de 
activitate. 

Îndrumat de cineaști cu expe- 
riență ca Lucian Bratu, An- 
drei Blaier, Alecu Croitoru 
și de un animator pasionat al 
domeniului ca Paul Mantu, Ci- 
neclubul «Ecran-util» numără 
printre trofeele sale zeci de di- 


tinerilor 


plome, premii, cucerite atit în 
competiţii destinate cineamato- 
rilor, cît și în cele profesioniste, 
naționale și internaţionale. 
Este suficient să amintim aici 
diplomele acordate la fiecare 
ediție a Festivalului naţional 
«Cintarea României», premiile 
obținute în cadrul concursurilor 
dotate cu Cupa de cristal de 
către Paul Mantu și Maricica 
Georgescu, distincţiile acor- 
date de prestigioase jurii in- 
ternaționale la Praga sau Coim- | 
bra (Portugalia). În prezent, se 
află în curs de realizare 11 pali- 
cule cuprinzind toate genurile: 
film artistic, documentar, ani- 
mație, protecția muncii, repor- 
taj. Cele peste 100 de titluri pro- 
duse pină acum de membrii cine- 
clubului se constituie într-o im- 
presionantă «carte de vizită» 
(CONTINUARE ÎN PAG. 30) 


Înființat în anul 1955, din 
inițiativa unui grup de pro- 
fesori entuziaşti de la Insti- 
tutul politehnic din lași, în 
frunte cu academicianul 
CRISTOFOR SIMIO- 
NESCU și cu protesorul 
universitar emerit ION CU- 
RIEVICI, Muzeul politeh- 
nic a fost definit şi conceput 
ca un mijloc de instruire și 
educare a tinerei generații, 
în vederea cunoașterii celor 
mai valoroase cuceriri ale 
ştiinţei şi tehnicii mondiale 
şi naționale, precum și a 
formării unei pregătiri șco- 
lare care să contribuie la 
orientarea către profesii din 
domeniul tehnic. 

Inițial, muzeul a fost pro- 
iectat ca o unitate cu profil 
multiplu, de unde și numele 
de «politehnic», urmind a se 
organiza după secția Ener- 
getica, secțiile Telecomu- 
nicații, Petrol, cărbune, 
gaze, fier, fontă, oţel etc., 
în funcţie de colecțiile ce se 
vor forma şi de spațiul ce 
va fi pus la dispoziție. 


Spaţiul destinat Muzeului poli- 
tehnic, compus din două mari săli 
de la parterul Palatului Culturii 
din laşi, nu a permis pentru inceput 
decit organizarea unai singure sec- 
ţii. S-a at prioritate secției Ener- 
getica, cu care s-a inaugurat mu- 
zeul, la 1 martie 1961, deoarece în 
cadrul acesteia sint implicate pro- 
bleme de bază ale tizicii (mecanică, 
căldură, electricitate, structura ma- 
teria! etc.), care sint de mare uti- 
litate pentru învătămintul școlar 
şi fără de care nu pot îi Ințelese 
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alte domenii ale tehnicii. In plus PS Ea cu cilindru 


energetica este un domeniu al 
dezvoltării economice pe care s-a 
pus în continuare un mare accent 
în țara noastră. 

Prezentarea mijloacelor de pro 
ducere şi utilizare a formelor de 
energie in evoluția lor istorică pu 
plan mondial, cu implicaţii caras 
punzătoare pe plan naţional, uste 
organizată pe sectoare lematicu: 
energia hidraulică, energia eoliană, 
energia solară, energia mareelor, 
energia termică, energia electrică 


cu ştifturi și șase instru- 
mente de percuție (sfir- 
şitul secolului XIX) 


şi energia atomică 

La fiecare sector sint puse În 
evidență principalele realizări în 
domeniul energeticii din țara noas- 
tră şi contribuţiile savanților ro- 
mâni, 

În general, materialul comple- 
mentar, cu rol deosebit in muzeele 
tehnice (modelele, machetale şi 


CENTRU DE EDUCATIE 
A TINEREI GENERATII 


dispozitivele experimentale), este 
in stare de tuncţionare, reuşind să 
redea principiul de lucru al diferi- 
telor tipuri de motoare sau mașini 
cuprinse în tematică. 

Grafica muzeului este executată 
într-o manieră estetică și modernă, 
sistem modul, pentru a permite 
oricind modificări sau adăugiri. 
Aceasta se desfășoară pe două 
registre suprapuse: în partea infe- 
rioară sînt ilustrate momentele im- 
portante din evoluția energeticii 
pe plan mondial, cu implicaţiile sale 


pe plan naţional referitoare la sec- 
torul respectiv, iar în registrul su- 
perior sint prezentate prin panouri 
monumentale mari realizări moder- 
ne ale tehnicii energetice româ- 
neşti în același sector. 

Dintre exponatele mai valoroase 
remarcăm cele trei maşini electrice 
de la vechea universitate ieșeană 
(sfirșitul secolului XIX), motorul 
cu reacție RD-10 A de la avionul 
de școală IAK-17, motorul cu piston 
în dublă stea K-14, care a funcţio- 
nat pe avionul românesc IAR-80, 


Automat muzical cu 
viori şi pian (1920). 


o valoroasă colecție de motoare 
cu piston de diferite tipuri, precum 
şi colecția de motoare electrice, 
prezentate în evoluție. 

După organizarea secţiei Ener- 
getica, activitatea desfășurată de 
specialiştii muzeului s-a canalizat 
pe de o parte spre organizarea ac- 
țiunilor cu publicul, iar pe de altă 
parte pe linia imbogăţirii, conser- 
vării şi cercetării colecţiilor, în ve- 
derea pregătirii altor expoziții de 
bază. 

Astfel, în paralel cu sporirea co- 
lecţiilor de energetică și telecomu- 
nicaţii, s-a creat o colecție de apa- 
rate pentru înregistrarea şi redarea 
sunetului, care a permis organiza- 
rea, în 1966, a une! expoziții deve- 
nite definitivă şi care din primele 
zile s-a bucurat de aprecierile pu- 
blicului vizitator. 

interesul  manitestat faţă de 
această expoziție, aglomerarea ma- 
re de aparate expuse, precum şi 
imbogăţirea colecţiei cu noi ori- 
ginale valoroase sint motivele care 
au condus la extinderea acesteia, 

Aşa se face că, la 19 noiembrie 
1872, intră în circuitul muzeistic 
ieşean secţia Înregistrarea și 
redarea sunetului, reorganizată 
şi extinsă, unitat i 
în ţară, inedită pri 
modul său de organiz 
pe plan mondial). 

Secţia prezintă o evolu 
loacelor (aparatelor) de 
trare-redare a sunetului, 
mătoarea grupare tem 

— precursoare ale a 


— aparate cu înr 
lindri cu ştifturi (cutia muzicală, 
orga mecanică, țambalul mecanic, 
orchestronul etc.); 

— aparate cu înregistrare pe 
discuri perforate (aristonul și sim- 
fonionul); 

— aparațe cu înregistrare pe car- 
tele și benzi perforate (pianul me- 
canic, pianol, orchestron); 

— aparate cu înregistrare direc- 
tă; mecanică (fonograf, gramofon 
şi patefon); magnetică (magneto- 
ton, casetofon); optică (aparate cu 
înregistrare-redare pe peliculă fo- 
togratică). 
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Pianolă cu pedale acţio- A 


nind o pianină Blithner 
(sfirşitul secolului XIX). 


Dintre exponatele mai valoroase 
menționăm: simtonionul cu trei 
discuri cu redare simultană, cu- 
țiile muzicale tip orchestră, colec- 
ţia de pianole (plane automate), 
automatul cu viori şi pian, colecția 
de fonografe şi pateloane, toate 
datind de la stirşitul secolului al 
XIX-lea sau Inceputul secolului XX. 

Atit din informaţiile oficiale pe 
care le deținem, cit și din impresiile 
comunicate de numeroși oaspeți 
străini care au vizitat expoziția 
reiese că aceasta se află printre 
puținele din lume. După cum se 
ştie, muzee celebre de instrumente 
muzicale se află în multe orașe ale 
lumii, însă colecții dezvoltate pe o 
asemenea tematică se intilnesc 
mai rar (Praga, Paris, Berlin, Syd- 
ney, Varşovia). 

Ă ind în vedere cerințele mu- 
zeului de tip nou — dinamic — din 
zilele noastre, relevăm de la ince- 
put că menţinerea la zi a tematici- 
lor celor două secții a constituit 
o preocupare permanentă a spe- 
cialiștilor muzeului de-a lungul ani- 


or; Ta 

9 ante, la secția Energetica vin 
"în sprijinul acestei Idei înnoirile 
tematice, realizate în trei etape, cu 
privire la prezentarea în muzeu a 
unor contribuții româneşti în acest 
domeniu (cele ale lui DIMITRIE 


1e 


Simtonion cu ceasornic 
și trei discuri cu redare 
simultană (sfirşitul seco- 
lului XIX). 


LEONIDA, CONRAD HAAS, 
HERMAN OBERTH, GEORGE 
CONSTANTINESCU, HENRI 
COANDĂ, ȘTEFAN PROCO- 
PIU, ALEXANDRU PROCA etc.) 
ca rezultat al reconsiderării unor 
realități istorice în țara noastră, 
schimbarea În două rinduri a hărții 
energetice a României și introdu- 
cerea primei aselenizări a omului, 
Totodată, pentru a pune la curent 
vizitatorul cu cele mai remarcabile 
noutăți energetice din știința și 
tehnica mondială și națională s-a 
inițiat o expoziţie volantă, care se 
schimbă trimestrial sau de cite 
ori este cazul, 

În același timp, prin ghidajele 
obișnuite (pentru grupurile de tu- 
rişti) sau cele speciale (ghidaje- 
lecţii), pentru elevi şi studenți, vi- 
zitatorii sint intormaţi la zi cu da- 
tele necesare privind tematicile pre- 
zentate în expoziţiile de bază. To- 
tuși la secția Energetica s-au im- 
pus unele modernizări sau moditi- 
cări, cara au.lost dictate. de ritmul 
impetuos de dezvoltare a tehnicii 
în general. Anumite creaţii tehnice 


plan mondial, f prin gra- 
d eri acum 20 ani reprezentau 


performanțe deosebite, astăzi sint 
realizări obişnuite. 


sm da m - e--caia 


De asemenea, și pe plan intern, 
realizările moderne, ilustrate atunci 
în muzeu, nu mai sint cele mai 
elocvente. 

Un asemenea muzeu care să 
prezinte evoluţia și problemele de 
bază ale unui domeniu atit de mo- 
dern al tehnicii va fi deosebit de 

pentru orașul nostru, consti- 
tuind un mijloc important de îni- 
țiere a tineretului, în special, care 
manifestă un mare interes față de 


dezvoltarea electronicii ce stă la 
baza telecomunicaţiilor. 

Prezentarea tehnicii în cadrul 
muzeului se va face cu ajutorul 
exponatelor originale, machetelor 
și modelelor după anumite apa- 
rate istorice, care vor fi în general 
în stare de funcţionare, precum și 
cu ajutorul graficii (desene tehnice, 
fotocopii, diapozitive, stampe, texte 
dezvoltate), 

Din tematica secţiei de teleco- 
municaţii menționăm aici doar ca- 
pitolele mari și anume: telegrafia, 
telefonia, radiotehnica, televiziu- 
nea și telecomunicațţiile prin sate- 
Mi. 

În acest muzău vor putea fi stu- 
diate și admirate aparate de tele- 
gratie, teleimprimatoare şi centrale 
telegrafice, telefoane și centrale 
telefonice, o frumoasă colecție de 
aparate de radio, de la cele mai 
vechi pină la cele utilizate astăzi, 
generatoare de Înaltă frecvență fo- 
losite la vechile stații de emisie 
din țara noastră și televizoare, re- 


prezentind momente importante din, 


acestor aparate, În tele- 


viziune, deşi este un domeniu atft 


unor instal 4 
în rindul momentelor cheie din 
istoria tehnicii, așa cum este cazul 


de nou, eri a decis deja soarta 
i depășite, așezindu-le 


celui de-al doilea car de reportaj 
TV utilizat în țara noastră sau al 
uneia din primele instalaţii de tele- 
cinema care se află în patrimoniul 
muzeului. Acestea vor fi cu atit 
mal interesante cu cit vor fi puse 
In funcțiune, bineînțeles în măsura 
în care vor permite piesele de care 
vom dispune. 

Ar fi interesant ca în viitor să se 
organizeze și alte secții de muzeu, 
aşa cum s-a preconizat la înfiin- 
țarea sa, dar acest lucru nu este 
posibil deoarece nu există nici 

atrimoniu şi nici spațiu de des- 
Așurare, Singura expoziție per- 
manentă care se va mai putea or- 
ganiza într-un viitor mai îndepăr- 
tat şi pentru care există deja un 
număr important de aparate valo- 
roase este Tehnica fotogratică și 
cinematografică. 

Dacă pină aici au fost expuse 
puncte de vedere ale specialistului 
de muzeu în legătură cu activitatea 
şi rolul Muzeului politehnic, cre- 
dem că este interesant să privim 
muzeul în cauză şi prin prisma vizi- 
tatorului care a luat contact cu ex- 


pozitiile de bază ale acestula. 


urma unei anchete ps 


> s-a hi rocentul ridi- 
de elevi şi onest (18) 
care vizitează muzeul, fapt ce do- 


vedeşte că acesta este util în acti- 


Fonograt patent Edison 
< (1897). 


vitatea de documentare a tineretu- 
lui și deci răspunde scopului pen- 
tru care a fost creat, 

Semnificativă, de asemenea, ne 
apare cifra care arată că aproape 
50% din lotul mediu (952) de vizi- 
tatori luaţi în studiu nu sint la prima 
vizită a muzeului, ci la a doua sau 
la a treia, unii dintre ei menţionind 
vizitarea de 5—10 ori. 

Folosind opiniile rezultate din 
acest studiu, muzeul și-a imbogă- 
țit activitatea cu noi și interesante 
forme de activitate cultural-educa- 
tivă, din care vom nominaliza doar 
pe cele mai importante. 

Muzeul a organizat unele expo- 
ziții temporare la sediu sau itine- 
rante ca: Centenarul telefoniei, 
Două decenii de eră cosmică, 
Radioul la a 80-a aniversare, 
Din istoria tehnicii fotografice 

cinematografice etc. |n secţia 

nergetica s-au desfășurat nume- 
roase seri muzeale sub formă de 
ciclu din care menţionăm citeva 
teme: Problematica zborurilor 
cosmice, Einstein relativita- 
tea, Problema civilizațiilor ex- 
traterestre, Contribuţia aviației 
românești la dezvoltarea avia- 
ției mondiale, De la pila electrică 
lp maser și laser etc,, iar la secția 
nregistrarea și redarea sunetu- 
lui s-au organizat seri muzeale — 
audiții muzicale pe teme ca: Voci 
celebre de astăzi și de altădată, 
medalioane muzicale Ludwig van 
Beethoven, Edvard Grieg, Jo- 
hannes Brahms, Wolfgang Ama- 
deus Mozart, ciclul Momente din 
istoria muzicii clasice etc. Ța- 
bloul activităților culturale a fost 
completat de expuneri cu proiecții, 
simpozioane, lecții-model în mu- 
zeu, filme documentare etc, 

Referitor la modul de organizare 
a secției Energetica.în afară de 
aprecieri, vizitatorii (antrenați în 
studiul menţionat) au precizat în 
mod constant că secția suferă din 
cauza aglomerării de exponate (spa- 
țiu insuficient) și necesită o oare 
care actualizare a tematicii, Aceste 
concluzii au fost în perfectă con- 
cordanță cu părerile specialiştilor 
muzeului cara au depus toate efor- 
turile pentru a face din Muzeul 
politehnic din laşi un mijloc de 
pionegandă și mai util în vederea 
pitt rii protesionale a tineretu- 
ui şi a ridicării nivelului de cultură 
tehnică generală a publicului vizi- 


„tator, ; a 


Ing. EUGENIA URSESCU, 
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Urmind o indelungată tradiţie 
in domeniul mijloacelor de învă- 
țămint, principalul producător al 
acestora — Întreprinderea «Di- 
dactica» — a cunoscut în ultimii 
ani un spectaculos proces de 
diversificare şi modernizare a pro- 
ducției. 

Cu circa trei decenii în urmă 
aici se produceau pirometre, ni- 
vele cu bulă de acr, aparate pen- 
tru producerea gazelor, mulaje, 
apărate şi instrumente modeste 
atit ca tehnologie, cit şi ca diver- 
sitate. În decursul anilor produc- 
ţia s-a amplificat, diversificin- 
du-se contorm necesităţilor unui 
invățămint modern puternic ra- 
cordat la nevoile producţiei. As- 
tăzi, Întreprinderea «Didactica» 
a ajuns principalul producător 
al unei te palete cu mijloace 
de învățămint realizate cu utilaje 
moderne, concepute în concor- 
danţă cu cerinţele tehnologiilor 
didactice actuale, la parametri 
tehnico-economici ridicaţi, con- 
tribuind din plin la procesul per- 
manent de perfecționare a învă- 
țămintului românesc, 

În prezent aici se realizează 
produse destinate tuturor tipu- 
rilor de instituţii de învăţămint, 
începind de la grădiniţe şi termi- 
nind cu invăţămintul superior, 
Printre aceste produse se numără 
truse complexe pentru experiențe 


ALIMENTATOR 
PENTRU 
EXPERIENȚE 

DE ELEGTRICITA 


de fizică, chimie, biologie, truse 
pentru matematică, aparatură și 
accesorii de laborator de uz ge- 
neral, echipamente tehnice audio- 
vizuale, planşe şi hărţi în relief, 
mulaje, preparate microscopice, 
intruziuni în masă plastică. 
Printre principalele atribute ale 


mijloacelor de invățămint reali- 
zate se numără mărirea fabili- 
tăţii, un design modern, o con- 
cepţie tehnologică superioară ca- 
litativ. Demn de menţionat este 
și faptul că o mare parte din pro- 
ducţia Întreprinderii «Didactica» 
este destinată liceelor industriale 
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ce au o pondere însemnată în 
sistemul de pregătire a tinerei 
generaţii. 

S-au asimilat în producţie noi 
module, care imbogăţesc seria 
mijloacelor de învățămint desti- 
nate studiului fizicii, pentru lu- 
crări demonstrative concepute 
pentru mai multe grupe de elevi. 
Printre acestea se numără modu- 
lul cu componente pentru studiul 
radiaţiilor inlraroşii și ultravio- 
lete,  radiometrul cu substanţe 
luminescente, electroscopul, mo- 
dulul pentru studiul fizicii nu 
cleare ce are printre componente 
camera Wilson cu sursă de ra- 
diații, detectorul cu contor Gei- 
ger, ecrane de aluminiu, plumb şi 
polistiren, precum şi o sursă de 
rahaţu d . lot pentru studiul 
“fizicii s-a Yealizat un set de ma- 
chete pentru retroproiector pen- 
tru ilustrarea tipurilor de mo- 
toare cu ardere internă. Printre 
cele mai noi produse destinate 
şcolilor se numără un voltmetru 
electronic. (10 Hz—l MHz; 
30 mY — 100 my —100 y— 
300 V), o sursă de joasă tensiune 
(0—18 V/3A:; 0—3 VOB A; 
2V/10 A), un osciloscop tranzis- 
torizal 00 Hz—2 MHz cu im- 
pedanța de intrare 10 MIL 
50 pE), un spectroscop didactic 
(25-—300 mm) cu ecran de pro- 
iecție 40 = 120 cm, un multi- 


voltmetru cu & game (4 cc. 0—IV; 


0—10 V: 0—30 V; 0—300 V și 
4 ca. 0—2 V; 0—10 V; 0—30 V 
şi 0—300 V), un spectrofotome- 
tru (400—800 mm) cu prismă şi 
monolascicul, linie cu pernă de 
aer. Printre alte mujloace de in- 
văţămint, de astă dată destinate 
şi circuitului comercial, se nu- 
mără trusele «Tinărul fizician» 
in două variante pentru SI de 
experienţe de mecanică şi pentru 
32 de experiențe de electricitate, 
un metronom electronic tip hit 
şi o balanţă demontabilă (90 mg- 
100 e). Aceste produse, realizate 
in 1982 în număr de peste 11 000 


de bucăţi, vor [i difuzate şi prin 
magazinele de specialitate. 


cei interesaţi pentru utilarea labo- 
ratoarelor proprii pot beneficia 


m E ri Alin le 


i! MRI A radu 


NI MT | | 
AMN MMM 


RA 
Mee CUI 


de produsele Întreprinderii «Di- 
dactica» ale cărei realizări, piese 
componente, truse, apărate de 
măsură şi control, constituie exce- 
lente elemente pentru autodotare, 


Tinerii construction amatori, 
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Marele avint pe care l-a luat în ţara noastră mişcarea de 
invenţii şi inovaţii, faptul că o mare parte dintre animatorii 
acesteia sint tineri muncitori, tehnicieni, maiștri, specialiști, 
mai puţin familiarizați cu legislația specifică, cu normele și 
precizările privind redactarea invențiilor, publicăm o selecție 
de materiale menite să sprijine aplicarea în producție a celor 
mai valoroase idei, apte să se constituie în brevete și certifi- 
cațe de invenţie. 
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” BREVIAR 
0.5.L.M. 


ÎNDRUMAR PENTRU 
ÎNTOCMIREA DESCRIERILOR 
DE INVENȚII 


Descrierea invenţiei trebuie să 
redea în mod clar și precis soluția 
tehnică și contribuția originală adusă 
de autor la soluționarea problemei 
tehnice propuse, delimitind această 
contribuție în raport cu stadiul cu- 
noscut al tehnicii din domeniul de 
aplicare a invenției. 

Textul descrierii invenţiei cu- 
prinde următoarele capitole care se 
expun succesiv, în ordinea indicată 
mai jos, fără a se scrie denumirea 
capitolului respectiv: 

1. Titlul invenției 

— Conţine o formularg clară și 
concisă a problemei pe care o rezolvă 
invenția fără divulgarea soluției teh- 
nice care constituie Însuși obiectul 
invenției. 

— Trebuie să fie identic cu cel din 
cererea de brevet. 

2. Prezentarea temei sau pro- 
blemei pe care o rezolvă invenția, 
cu precizarea domeniului tehnic 
la care se referă 

— Constituie prima frază a des- 
crierii şi poate avea următoarea for- 
mulare; «invenţia se referă la un 
aparat (dispozitiv, instalație, 
procedeu, metodă etc.) destinat 
(utilizat) la...» 

— Această frază reproduce în 
prima sa parte titlul invenției 

3. Prezentarea stadiului cu- 
noscut al tehnicii, în problema 
care face obiectul invenției, cu 
menționarea dezavantajelor so- 
luţiilor cunoscute 

— Se prezintă, pe rind, În mod 
succint, fără a face apel la desene 
explicative, soluțiile cele mai apro- 
piate de obiectul invenţiei care au 
același scop, cu indicarea pentru fie- 
care dintre acestea a dezavantajelor. 

— Se recomandă ca prezentarea 
fiecărei soluții tehnice cunoscute să 
înceapă cu formularea: «În scopul... 
este cunoscut un aparat (proce- 
deu, instalaţie, metodă etc.)» — 


după care se expune pe scurt soluția 
şi dezavantajul ce le are. 

— În cazul în care sint cunoscute 
mai multe soluţii tehnice, acestea se 
enumeră ca mai sus, indicindu-se 
totodată materialul documentar folo- 
sit — titlul articolului, revista, număr 
brevet, țara care l-a acordat etc, 
înscrise între paranteze. 

4. Prezentarea principială (ge 
nerală) a soluţiei tehnice a in- 
venției, cu indicarea mijloacelor 
ce elimină dezavantajele solu- 
ţiilor cunoscute 

— Invenţia se expune astfel încit 
să se înțeleagă problema tehnică și 
soluția tehnică nouă. 

— Soluția tehnică nouă se prezintă 
în una sau mai multe fraze, fără a 
face referire la desene, punindu-se în 
evidență elementele noi, 

— În cazul invențiilor complexe 
(procedeu și instalație, metodă și 
aparat etc.) se prezintă întii proce- 
deul sau metoda, apoi instalația, apa- 
ratul etc. 

— Ca redactare, se poate utiliza 
formularea din revendicări, fără a 
se indica şi reperele. 

— Nu se vor menţiona avantajele 
obținute prin aplicarea invenției. 

5. Prezentarea, pe scurt, a fi- 

rilor explicative (desenele se 

ntocmesc separat, lar În textul 
descrierii se explică semnificația 
figurilor conținute) 

— Prezentarea figurilor se face 
înaintea descrierii exemplului de rea- 
lizare. 

6. Prezentarea unuia sau mai 
multor exemple de realizare a 
invenţiei 

— Descrierea exemplului de reali- 
zare incepe, după caz, cu prezentarea 
dispozitivului (aparatului, instalaţiei) 
în stare statică, după care se indică 
modul de aplicare sau de funcționare. 

— În cazul procedeelor se enumeră 
fazele (operațiunile), indicarea suc- 
cesiunilor și a regimurilor de lucru 
(temperatură, presiune etc.) pentru 
realizarea fiacărai faze. 

— Cind exemplui de realizare se 
expune cu referire la desene, În text 
se introduc reperele corespunză- 
toare fiecărui element; introducerea 
reperelor În text se face în ordinea 
crescătoare a numerelor, 

— Pentru a uşura introducerea re- 
perelor în ordinea crescătoare, se 
recomandă ca ele să fie introduse 
întii în text și apoi transpuse în de- 
sene, pe măsura apariției lor În text. 

Detaliile de formă ale reperelor 
se vor nota cu a,b.c,..., lar subansam- 
blurile cu A, B, C 


— La o invenție complexă se pre- | 


zintă întii procedeul (metoda), iar în 
continuare aparatul, instalația etc. 

— Se pot prezenta și explicaţii teo- 
retice, rezultate obținute sau alte 


precizări care ușurează înțelegerea 
soluției tehnice. 

7. Prezentarea avantajelor re- 
zultate din aplicarea invenției 

— Se recomandă următoarea for- 
mulare: «invenţia prezintă urmă- 
toarele avantaje:». 

8. Redactarea revendicărilor 

— Dacă invenția se referă la o 
metodă sau un procedeu și 
instalație etc., revendicările referi- 
toare la aparat sau instalație vor fi 
distincte de cele de metodă sau 
procedeu. 

— Cind invenţia prezintă un carac- 
ter mai complex, o serie de elemente 
pot fi dezvoltate în revendicări se- 
cundare. 

— O revendicare cuprinde: 

a) un preambul care conține titlul 
invenţiei și elementele tehnice ale 
invenției care fac parte din stadiul 
cunoscut al tehnicii şi 

b) o a doua parte în care se preci- 
zează elementele noi ale invenției. 
Cele două părți (a și b) sint legate 
prin expresia «caracterizat(ă) prin 
aceea că..> 

— În cuprinsul revendicărilor, pen- 
tru ușurarea înțelegerii, reperele 
elementelor se introduc Între paran- 
teze. 

ÎNTOCMIREA 
REZUMATULUI 


— Rezumatul conține elementele 
principale ale invenției, redactarea 
lui cuprinzind următoarele: dome- 
niul din care face parte Invenţia și 
problema pe care o rezolvă; Indica- 
rea posibilităților de aplicare sau 
utilizare, principalele avantaje. 

— Conţinutul rezumatului poate 
avea cel mult 150 de cuvinte. 

— În cazul invențiilor din domeniul 
chimiei, dacă este necesar, se va 
indica și formula chimică ce carac- 
terizează cel mai bine invenţia. 


ÎNTOCMIREA DESENELOR 

— Desenul original! (calc) se exe- 
cută pe format A4 (297 x 210 mm— 
în mod excepţional lormat A3— 
420 > 297 mm), în tuş negru, cu 
respectarea normelor de reprezen- 
tare standardizate. 

— O aceeași filă cu desene poate 
să conțină mai multe figuri; reperele 
de pe figuri trebuie să se regăsească 
in totalitate in text și invers. 


DESCRIEREA INVENȚIILOR 


— TȚitiul conține și soluția in- 
venţiei. 


— Țitlul conţine anumite denumiri 
comerciale atc, 

— La stadiul cunoscut al tehnicii 
se prezintă numai dezavantajele so- 
luțiilor cunoscute și nu soluțiile 
Înseşi, 

— În prezentarea principială se 
indică numai avantaje și nu soluția 
tehnică nouă cu ceea ce are ea mai 
caracteristic. 

— La prezentarea exemplelor de 
aplicare: reperele nu sint introduse 
în ordine crescătoare în text; se 
indică valori și dimensiuni în unități 
de măsură nestandardizate sau tipuri 
de piese şi materiale prin denumirea 
în unități de măsură nestandardizate 
sau tipuri de piese și materiale prin 
denumirea lor comercială ; se indică 
instalația sau construcția ca o simplă 
înșiruire de elemente sau piese, fără 
a se arăta înlănțuirea funcțională 
dintre ele; se intercalează figuri În 
cuprinsul textului descrierii. 

— La revendicări sint menţionate 
numai avantaje și nu soluția tehnică 
nouă; se revendică dimensiun?, fără 
ca acestea să fie determinate în obți- 
nerea efectului tehnic nou; revendi- 
cările de metodă sau procedeu nu 
sint separate de cele referitoare la 
instalație, respectiv aparat etc. ; con- 
strucția nouă este arătată ca o în- 
şiruire de piese sau subansambluri 
fără a se arăta legătura funcţională 
dintre ele; se revendică unele soluții 
constructive nu prin arătarea con- 
cretă a modului de realizare, ci prin 
trimitere la figură (de exemplu: 
4... caracterizat prin aceea că este 
constituit conform figurii 2..»), 
se revendică și alte elemente necu- 
prinse în descrierea exemplelor de 
realizare. 

— La figuri: se prezintă linii sau 
haşuri divers colorate ; desenele con- 
țin texte, dimensiuni, valori; la fie- 
care figură numerotarea reperelor 
se rela de fiecare dată de 1, 2,... 


ANEXE LA CEREREA PENTRU 
BREVETUL DE INVENȚIE 


La cererea pentru brevetul de in- 
venție se anexează: 

a) descrierea invenţiei în 4 exem- 
plare; 

b) desenele explicative în 4 exem- 
plare; 

c) rezumatul descrierii invenției; 

d) notă cu referințe bibliografice 
În 4 exemplare; 

e) declarația de cesiune a dreptu- 
rilor asupra invenției către o orga- 
nizație socialistă din RS.R.; 

f) dovada de plată a taxelor; 

g) înțelegerea inventatorilor pri- 
vind împărţirea recompensei; 

h) date tehnice sau economice ob- 
ținute pină în prezent. 
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QTC deYO 


47 anuale 


Macarie 46 


DIPLOME ROMÂNEȘTI 


YO AD (YO All Districts) Di- 
ploma districtelor YO 


Se acordă pentru legături cu 
districtele româneşti de la YO2 la 
Y09, realizate după 1 ianuarie 1960, 
astfel: 


Clasa | B districte; 10/63 
stații din fiecare 
district; 

Clasa a |ll-a 6 districte; 8/4/2 


stații din tiecare 
district; 

Clasa a Ill-a 4 districte; 2/1 
stații din fiecare 
district. 

Prima citră se referă la radio- 
matorii amplasați în zonele CO 15, 
16 şi 20; a doua — 14, 17, 21; 33, 24; 
a treia la restul lumii. 
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YO DR (YO Danube Riwr) 
Diploma Dunării 

Pentru legături în 2 benzi cu 3/2 
stații din fiecare tară dunăreană 
(R.F.G., Austria, Cehoslovacia, Un- 
garia, lugoslavia, Bulgaria, Romă- 
nia, R.S.S. Moldovenească, R.S.S. 
Ucraineană), banda de 35 MHz 
fiind obligatorie, plus 543 legături 
cu YO pe ca puțin 32 benzi, 
3,5 MHz obligatorie. Cifra a doua 
se raleră la DX-uri, care beneticia- 
ză de libera alegere a benzilor. În 
toate cazurile legăturile respective 
trabule să îi fost făcute cu cel puţin 
trei oraşe de la Dunăre. Legături 
valabile după 1 ianuarie 1960. 

Diploma se mai eliberează pentru 
legături cu 3 din țările de mai sus, 
Inclusiv YO, pe 144 MHz, 

YO LC (YO Large Cities) Di- 


DIPLOME 
CONFERITE 


RADIO-— 
AMATORILOR 


ploma oraşelor mari 

Se acordă în trei clase pentru 
legături după 1 ianuarie 1960 cu 
30/20/10 din localitățile de mul jos 
Alexandria, Arad, Bacău, Baia 
Mare, Birlad, Botoșani, Braşov, 
Brăila, Bucureşti, Buzău, Călărași, 
Cimpina, Cimpulung, Cluj-Napoca, 
Constanţa, Craiova, Deva, Făgăraş, 
Focșani, Galaţi, Giurgiu, Hunedoa- 
ra, laşi, Lugoj, Medgidia, Mediaș, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Oradea, 
Petroşani, Piatra Neamţ, Piteşti, 
Ploiești, Reșița, Roman, Roşiorii 
de Vede, Rimnicu Vilcea, Sibiu, 
Sighetu Marmaţiei, Sighişoara, Su 
ceava, Timişoara, Tirgu Mureş, 
Turda, Tulcea, Turnu-Severin. 

YO 2 x 2 (YO 2 on 2 meters) 
Diploma ceior 2 metri pentru 
legături cu 2 staţii YO în banda de 


144 MHz. Nu sînt valabile legăturile 
la o distanţă sub 25 km sau înainte 
de 1 ianuarie 1960. 

YO 2% M (YO 25-th Meridian) 
Diploma meridianului 25 pentru 
lucrul cu staţii din Norvegia, Fin- 
landa, R.S.S. Estonă, R.S.S. Le- 
tonă, R.S.S. Lituaniană, R.S.S. Bie- 
lorusă, R.S.S. Ucraineană, Româ- 
nia, Bulgaria, Grecia, Libia, Egipt, 
Sudan, Republica Centratricană, 
Zair, Zambia, Zimbabwe, Botswana, 
Republica Sud-Atricană, după 1 ia- 
nuarie 1960, astfel: clasele V/I/III 
pentru legături cu 18/12/6 ţări, cu- 


CLASE DE 


Diferitele emisiuni de radioco- 
municaţii se clasifică după urmă- 
toarele caracteristici: 

1, tipul de modulație al undei 
purtătoare principale; 

2, tipul de transmisie; 

3. caracteristici suplimentare. 

La punctul 1 distingem: 

a) modulație de amplitudine; se 
utilizează simbolul A; 

b) modulație de frecvenţă (sau 
tază); se utilizează simbolul F; 

c) modulație în impulsuri, se 
utilizează simbolul P; 

Pentru punctul 2 avem: 

a) absenţa oricărei modulaţii des- 
tinate să transmită o informaţie: 

simbol $ 

b) telegratie fără modulație prin- 
tr-o frecvenţă audibilă; simbol | 

c) telegratie prin manipulare prin 
tot sau nimic a uneia sau mai mul- 


prinzind întotdeauna YO. 

YO 4% P (YO 45-th Parallel) 
Diploma paralelei 45 pentru lu- 
crul cu stații din Franţa, Italia, lugo- 
slavia, România, R.S.S. Ucraineană, 
R.S.F.S. Rusă (UA6), R.S.S. Ka- 
zahă, R.S.S. Uzbecă, China, Mon- 
golia, R.S.F.S. Rusă (UA 4), Japo- 
nia, S.U.A. W 7,W 56, W9,W8), 
Canada (VE3), S.U.A. (W1), Ca- 
nada (VE1), după 1 ianuarie 1960, 
astfel: clasele !/Il/lll pentru legă- 
turi cu 18/12/6 țări, cuprinzind întot- 
deauna YO. 


tor frecvenţe de modulație audibile, 
sau prin manipularea prin tot sau 
nimic a unei emisiuni modulate(caz 
particular: emisiune modulată ne- 
manipulată); simbol 2 

d) teletonie (inclusiv radiodifu- 
ziune sonoră): simbol 3 

e) facsimile (cu modularea unei 
purtătoare principale, fie direct, fie 
printr-o subpurtătoare modulată în 


frecvenţă); simbol 4 
f) televiziune (exclusiv imagi- 
nea); simbol 5 
9) telegrafie duplex cu patru frec- 
vențe: simbol 6 
h) telegrafie armonică multicale: 
simbol 7 
i) cazuri neprevăzute mai sus: 
simbol 9 
Tot astfel, la punctul 3 există si- 
tuațţiile; 


a) bandă laterală dublă; nu se uti- 


lizează simbol; 
b) bandă laterală unică; 
— undă purtătoare redusă: 


simbol A 
— undă purtătoare completă; 
simbol H 
— undă purtătoare suprimată; 
simbol J 
c) două benzi laterale indepen- 
dente; simbol B 
d) bandă laterală reziduală: 
simbol C 
e) impulsuri: 
— modulate în amplitudine: 
simbol D 
— modulate în lărgime: 
simbol E 
— modulate în fază (sau poziţie): 
simbol F 
— modulate prin impulsuri codi- 
ficate: simbol G 


(După TRAFICUL 
RADIOAMATORULUI de 
ION MIHAIL IOSIF, Editura 
Sport-turism, 1972) 


PR 
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În precedenta ediţie a Almanahului «Tehnium» v-am prezentat, stimați cititori, 
cîteva dintre principalele activităţi ale Institutului Naţional de Informare și Docu- 
mentare. Continuăm, cu prilejul acestei ediţii, să vă completăm informațiile necesare 
pentru utilizarea unui instrument adecvat pentru munca de cercetare și proiectare, 
pentru tinerii inovatori și inventatori. 


I.IN.1.D. 


lu dispoziția div. 


INFORMAREA CURENTĂ 
ASUPRA LUCRĂRILOR NOU 
APĂRUTE 


Informarea retrospectivă pe bază 
de bibliografii ne poate satisface in 
măsura În care ne ajută să rezolvăm 
o temă în lucru şi nu garantează întot- 
deauna noutatea informaţiilor oferi- 
te. Or, în condiţiile revoluţiei ştiinți- 
fice actuale, ritmul înnoirii cunoștin- 
țelor este extrem de rapid, informa- 
țiile pe care le posedăm la un moment 
dat dovedindu-se desuete după nu- 
mai cîțiva ani. lată de ce specialistul 
de astăzi trebuie să înveţe continuu, 
noţiunile de reciclare şi învăţare 
permanentă devenind obișnuite în 
zilele noastre. A învăţa la nivelul 
specialistului înseamnă, în primul 
rînd, a te informa la zi cu toate nou- 
tățile apărute în propriul domeniu 
de specialitate. Accelerarea ritmului 
de înnoire a cunoștințelor a declan- 
șat însă explozia informaţională, ca- 
racterizată prin creşterea exponen- 
ţială a volumului de informații noi pe 
unitatea de ip și avind drept con- 
secință numărul lucrărilor publicate 
prin care sint comunicate aceste in- 
formații. Numai în domeniul chimiei, 
de pildă, apar anual aproape 400 000 
de documente de diferite categorii: 
cărți, comunicări, rapoarte de cer- 
cetare, articole de reviste, teze de 
doctorat, brevete de invenții etc. 
Citind 24 de ore pe zi, un specialist 
în chimie nu ar putea parcurge nici 
597 din totalul acestora. EL va fi 
obligat deci să selecteze din masa 
documentelor nou publicate pe ace- 
lea care îi oferă realmente noutăţi 
relevante, date utile care să-i com- 
pleteze cunoştinţele deja dobindite 
sau să-i sugereze idei noi privind 
căile de rezolvare a problemelor 
specifice domeniului său. Pentrua 
opera această selecție, specialistul 
are nevoie de un instrument adec- 
vat, care să-l informeze asupra noilor 


apariții editoriale și, în măsura posi- 
bilului, să-i ofere, într-o formă con- 
cisă, toate informațiile necesare se- 
lecției. 

Apărute în ultima jumătate de 
secol, unitățile specializate de infor- 
mare și documentare au fost create 
tocmai în scopul elaborării şi difu- 
zării unor asemenea instrumente de 
selecție, obiectul activității lor fiind 
colectarea, analiza, înmagazinarea, re- 
găsirea și difuzarea informaţiilor pri- 
vind documentele publicate în dife- 
ritele domenii ale ştiinţei și tehnicii. 
Unele dintre aceste unități au un 
profil multidisciplinar, elaborind in- 
strumente de informare în mai multe 
discipline ştiinţifice (ca de pildă Insti- 
tutul Naţional de Informare și Docu- 
mentare), altele sint specializate în- 
tr-un singur domeniu sau disciplină 
științifică (ca de pildă Oficiul de in- 
formare documentară pentru indus- 
tria construcţiilor de mașini). Biblio- 
tecile mari, cum sint Biblioteca Cen- 
trală de Stat, Biblioteca Academiei 
Republicii Socialiste România, biblio- 
tecile centrale universitare din Bucu- 
rești și Cluj-Napoca,oferă, de ase- 
menea, servicii de informare și do- 
cumentare deosebit de utile specia- 
liștilor din economia națională, 

Unităţile de informare şi docu- 
mentare oferă specialiştilor urmă- 
toarele tipuri de publicații și servicii 
de semnalare bibliografică: 

1. Reviste de sumare. Acestea 
reprezintă cea mai simplă şi mai ope- 
rativă formă de semnalare bibliogra- 
fică a articolelor de revistă, constind 
în reproducerea, în limba română sau 
în limba al: Alee a sumarelor revis- 
telor științifice pe măsură ce acestea 
sosesc în fondul documentar, Su- 
marele sint grupate tematic după 
profilul revistelor, datorită însă di- 
versității subiectelor abordate, de 
obicei, de articolele publicate în 
acelaşi număr. de revistă, grupajul 
nu este atit de strict ca În cazul cata- 


loagelor sistematice. Cu toate aces- 
tea, prin simple parcurgere a suma- 
relor respective, specialistul își poate 
forma (după titlurile articolelor) o 
imagine generală asupra noutăților 
apărute în domeniu și se poate opri 
la unul sau mai multe articole pe care 
poate să le consulte în original. 

Avantajul revistelor de sumare 
constă în faptul că asigură informarea 
asupra articolelor publicate într-un 
domeniu de specialitate sau altul fără 
ca specialistul să fie obligat să soli- 
cite din bibliotecă revistele respec- 
tive, economisind astfel atit propriul 
său timp, cit şi pe cel al biblioteca- 
rului. Mai mult, ele asigură informa- 
rea la distanță asupra articolelor pu- 
blicate în revistele străine abonate 
în numai 1—2 exemplare pe într 
țară, lărgind astfel într-o măsură neli- 
mitată aria beneficiarilor care au 
acces la aceste reviste, 

2 Publicaţii de titluri sistema- 
tizate tematic. Sint de fapt colecţii 
de referințe bibliografice grupate 
tematic și editate la anumite inter- 
vale de timp în scopul informării 
specialiştilor asupra aparițiilor de 
cărți și articole în diferite discipline 
ştiinţifice. Diferența față de revistele 
de sumare constă în primul rind 
într-un grad de elaborare mai ridicat, 
serviciul oferit de unităţile de infor- 
mare și documentare constind în 
acest caz nu numai în simpla repro- 
ducere a titlurilor documentelor res- 
pective, ci, în principal, într-o gru- 
pare tematică rezultată în urma unei 
atente analize a textelor acestor do- 
cumente, în concordanță cu cerin- 
țele informaţionale ale beneficiarilor. 
Semnalările bibliografice difuzate 
prin intermediul revistelor de titluri 
sint însoțite, cel mai adesea, de 
indici de clasificare zecimală, cu- 
vinte-cheie sau alte elemente de 
caracterizare care dau o imagine 
completă asupra conținutului infor- 
maţional al lucrărilor citate. De ase- 
menea, multe dintre publicaţiile de 


titluri sint însoțite de indexuri pe 
materii şi pe autori — instrumente 
de regăsire —, care ușurează într-o 
măsură însemnată selectarea operată 
de specialist. 

3 Reviste de referate. O se- 
lecţie mai riguroasă a documentelor 
şi un nivel satisfăcător de informare, 
mal ales pe probleme comune, aso- 
ciate logic cu tema în care dorim să 
ne documentăm, pot fi realizate cu 
ajutorul revistelor de referate, care, 
în afara referinței bibliografice și a 
elementelor de clasificare a docu- 
mentului, oferă spre consultare şi 
un scurt referat asupra acestuia, În 
care este rezumat conţinutul lui in- 
formaţional, accentuindu-se În spe- 
cial elementele de noutate tehnico- 
științifică introduse de autor. 

4. Servicii de difuzare selec- 
tivă a informațiilor pe profil de 
beneficiar (DSI). Evoluția tehni- 
cilor specifice de analiză documen- 
tară a creat posibilitatea automati- 
zării regăsirii şi selectării informa- 
țiilor documentare, a utilizării calcu- 
latorului electronic nu numai în do- 
meniul cercetării bibliografice retro- 
spective, dar și în realizarea unor 
funcţii de selectare a documentelor 
care răspund cel mai bine cerințelor 
de informare ale fiecărui beneficiar. 
Au apărut astfel așa-numitele asis- 
teme DSi», în cadrul cărora docu- 
mentele nou apărute, analizate din 
punct de vedere al conținutului lor 
informaţional, sint descrise cu aju- 
torul unui limbaj documentar con- 
venţional și sint apoi comparate de 
către calculatorul electronic cu «pro- 
filul informaţional» al fiecărui bene- 
ficiar în parte, descris cu ajutorul 
aceluiaşi limbaj și înmagazinat di- 
nainte În memoria calculatorului. 
Aceste comparații se fac pentru fie- 
care referință bibliografică în parte, 
cu fiecare profil de beneficiar, la vi- 
teza de lucru specifică calculatorului 
electronic. În funcție de rezultatele 
pozitive sau negative ale acestor 
comparații, referințele sint expedia- 
te rapid beneficiarilor ale căror 
cerințe de informare coincid cel mai 
bine cu conținutul de informaţii al 
documentelor respective. 

Sistemele DS! reprezintă o formă 
superioară de semnalare bibliogra- 
fică, ele realizind, pe lingă semnala- 
rea propriu-zisă, și selectarea surse- 
lor primare de informare și docu- 
mentare cele mai utile specialiştilor 
pe care Îi deservesc. 


SISTEMUL 


INFORMTRADUCERI 
Este un sistem de informare orga- 
nizat în conformitate cu H.C.M. nr. 
1036/1968 în scopul evitării parale- 
lismelor în domeniul traducerilor. 
Funcționind pe baza Evidenţei cen- 


tralizate a traducerilor științifice, 
tehnice și economice, organizată la 
I.N.L.D., INFORMTRADUCERI sem- 
nalează traducerile efectuate sau în 
curs de efectuare în țările membre 
ale C.A.E.R. din limbi greu accesi- 
bile, Pentru traducerile efectuate în 
țară, fişele de semnalare cuprind 
datele bibliografice de identificare a 
lucrărilor traduse şi unitatea care a 
efectuat traducerea. Puteţi obține 
xerocopii după traducerile efectuate, 
existente în fondul Evidenţei centra- 
lizate a traducerilor științifice, teh- 
nice și economice, semnalate de 
I.N.1.D., completind un formular de 
comandă. 


SISTEM CATALOAGE 
INDUSTRIALE 


Avind În vedere sarcinile activității 
de informare și documentare, de 
realizare şi difuzare în economia na- 
țională a informaţiilor privind pro- 
dusele și tehnologiile, |.N.1.D. orga- 
nizează evidența centralizată a cata- 
loagelor și prospectelor româneşti 
şi străine primite în ţară, pe baza 
cărora oferă un serviciu de infor- 
mare și documentare prin difuzarea 
«Ghidului cumulativ», care semna- 
lează, sub formă de fişe decupabile, 
materiale existente în evidența creată 

Ghidul este structurat pe părți, 
după cum urmează: cata de pro- 
duse și tehnologii realizate în R.S.R. 
cu colaborarea altor țări; cataloage 
de produse și tehnologii realizate În 
alte țări. Fiecare apariție cuprinde 
un index tematic şi un index alfabetic 
al autorilor, iar al 13-lea număr repre- 
zintă un index cumulativ anual. Mate- 
rialele semnalate pot fi consultate la 
sala de lectură a bibliotecii institu- 
tului, lar la cererea beneficiarilor 
interesați se pot efectua xerocopii 
sau fotocopii ale documentelor ori- 
ginale. 


BULETIN DE REFERATE DIN 
LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ ŞI 
TEHNICĂ ROMÂNĂ 

Publicaţie de semnalare, în ţară şi 
peste hotare, a celor mai reprezen- 
tative realizări ale ştiinţei și tehno- 
logie! româneşti, buletinul cuprinde, 
sistematizate pe discipline și ramuri 
ale economiei naționale, rezumate ale 
articolelor apărute în revistele româ- 
neşti de specialitate. Pentru facili- 
tarea consultării, fiecare volum al 
publicaţiei cuprinde şi o listă a re- 
vistelor prelucrate, un index de 
autori şi un index pe subiecte. Pe 
baza semnalărilor conţinute în bule- 
tin, se pot obține, la cerere, xero- 
copii ale articolelor originale. Bule- 
tinul este neperiodic şi apare în patru 
ediții: română, engleză, franceză și 
rusă, 


tectură «lon Mincu», str. Biserica ij 
Enei nr. 1—$5, sectorul 1, 70106 — 
București, tel. 14 8006, 


str. Institutului nr. 20, HD—2675, | 
Petroșani. 


mic «lon lonescu de la Bradv,| 
Aleea M. Sadoveanu nr. 3,I5S—| 
6600, lași. 


mic, Calea Aradului nr. 144, TM— 
1900, Timi 


adrese 
utile 


€ Biblioteca Institutului de arhi- 


€ Biblioteca Institutului de mine, 


9 Biblioteca Institutului agrono- 


9 Biblioteca Institutului agrono- 


şoara. : 

e Biblioteca Institutului de me] 
dicină şi farmacie, Bd. Dr. Patru 
Groza nr. 8, sectorul 6, 76241 —!| 
București, tel. 49 30 30, UI . 

€ Biblioteca Institutului de modi- | 
cină şi farmacie, Bd. Piaţa Liber-| 
tății nr. 1, Cd —3400, Cluj-Napoca. | 

€ Biblioteca Institutului de medi- | 
cină și farmacie «Prof. dr. Dimitrie | 
Bagdasar», str. Universităţii nr. 16, | 
IS — 6800, laşi. ş 

€ Biblioteca Institutului de medi- | 
cină, str. 23 August nr.2, TM-—| 
1900, Timișoara. 

€ Biblioteca Institutului de medi-| 
cină şi farmacie, str. Gh. Mari-f 
nescu nr. 38, MS — 4300, Tirgu 
Mureş. 

e Biblioteca Academiei de studii 
economice, Piaţa Romană nr. 6, 
sectorul 1, 70167 — București, 
tel. 11 03 30; 11 0610; 11 5960. E 

e Biblioteca Institutului de edu- 
cație fizică şi sport, str. Maior 
Constantin Ene nr. 12, sectorul 6, 
76102 — Bucureşti, tel. 31 44 40. 

9 Biblioteca Institutului de învă 
țămint = med Calea Maârășeşti 
nf. 159, — 5500, Bacău. 

e Biblioteca Institutului de invă- 
țămint superior, str. Victoriei nr. 76 
MM — 4800, Baia Mare. 

9 Biblioteca Institutului de Invă- 
țâămint superior, Bd. V.I. Lenin 
nr. 124, CT — 8700, Constanţa. 

9 Biblioteca Institutului de Invă 
țămint superior, Calea Armatei 
Roșii nr. 5, BH — 3700, Oradea. | 

Q Biblioteca Institutului de învă-f. 
țămint superior, Bd. Gh. Dojanr.41, |. 
AG — 0300, Pitești, şa 

9 Biblioteca Institutului de învă-f 
țămint superior, str. Arini nr. 14 
SV — 5800, Suceava. 

9 Biblioteca Institutului de Invă- 
țămint superior, str. N. lorga, nr. 1, 
MS — 4300, Tirgu Mureș. 

e Biblioteca Institutului de Invă-| 
mint superior, Bd. Victoriei 
ni, 3—5, SB — 2400, Sibiu, i 


n. aia 


O sugestivă introducere in 
lumea modelismului 

«Activitatea  modelistică 
constituie una dintre cele mai 
eficiente mijloace de educa- 
ție tehnică a tineretului. Prin 
această activitate, copiii fac 
cunoștință cu lumea materia- 
lelor, a sculelor, își însușesc 
nenumărate procese tehno- 
logice. Modelismul dezvol- 
tă manualitatea, precizia și 
punctualitatea, fantezia crea- 
tivă, activitatea constructivă 
devenind astfel, treptat, o ne- 
cesitate. 

Montarea semifabricatelor 
se poate organiza și în cadrul 
orelor de lucru manual în 
clasele I-IV. 

Fiecare model al colecției 
noastre este funcțional. Cu 
unele tipuri pot fi organizate 


concursuri pentru copii. Pen- 
tru sprijinirea activităţii mo- 
delistice sint în curs de apa- 
riție și alte modele mai com- 
plexe.> 

Cu aceste cuvinte incepe 
atractiva invitaţie a harnicului 
colectiv de oameni ai muncii de 
la Întreprinderea pentru prelu- 
crarea lemnului «23 August» din 
Tirgu Mureș, care a realizat o 
amplă colecție de aero, auto și 
navomodele destinate copiilor. 
Fiecare construcție conține, ală- 
turi de piesele semifabricațe, 
planul de montare, descrierea 
amănunțită a modelului şi sta- 
turi pentru utilizarea acestuia 
pentru divertisment sau con- 
cursuri. Miniavioane, aeromo- 
dele cu praștie, aeromodele de 
concurs, aeromodele planor, șa- 
lupe, navomodele tip katamaran 


TRUC APLICATIE 


cu velă, automodele cu motor 
electric sint citeva din produ- 
sele propuse de I.P.L. «23 Au- 
gust» din Tirgu Mureş pentru 
dezvoltarea practicării modelis- 
mului de către cei mai tineri 
constructori. Menţionăm că la 
aceeași întreprindere se află în 
curs de omologare un set de 
motoare pentru modelism cu 
capacități cuprinse între 3,5 şi 
25 cm?. Şi acum iată citeva 
dintre modelele fabricate la 
Tirgu Mureș în cadrul unei ini- 
țiative care ar trebui salutată cu 
mai multă înţelegere și simț de 
răspundere de către organele 
competente din cadrul Ministe- 
rului Comerţului Interior, care 
mai pun încă destule «bețe în 
roate» în bunul mers al comer- 
cializării unor produse destinate, 
în primul rînd, educaţiei tehnice 
a tinerei generații. (C.S.) 
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FULGER — AEROMODEL CU 
PRAȘTIE 


520 


s15 


FLAMINGO 


MUREŞUL 


Pentru rachetomodeliştii care vor 
să participe la probele de machete 
(clasele S.5 sau $.7), Incepind cu 
anul 1982, subliniem că regula- 
mentul Federaţiei române de mode- 
lism, în concordanţă cu noile indi- 
caţii ale forului internațional F.A.I., 
a introdus noi cerințe menite să 
ridice gradul de competitivitate al 
acestei probe. 

Modelistul, pentru a susține au- 
tenticitatea și capacitatea de con- 
cretizare a machetei, in optica nol- 
lor cerințe, va furniza următoarele 
date minime despre racheta con- 
struită: 

— planul rachetei, cu minimum 
10 dimensiuni şi 3 secţiuni transver- 
sale; 

— planul machetei la scara 1:1; 

— planul dispunerii culorilor și 
al înmatriculării: 

— trei fotogratii alb-negru sau în 
culori, 

Se impune ca informaţiile să fie 
luate din surse oficiale ca: reviste, 
cărți, note tehnice, prospecte etc., 
cu trimiterile de rigoare. 
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MACHETA 
RACHETEI 


Arbitrii pot aprecia pozitiv sau 
negativ execuția  machetei, în 
funcție de modul cum este dotată 
documentația tehnică a machetei. 

O rachetă ce se pretează noilor 
cerințe regulamentare este «AS- 
TROBEE-D», pe care o prezentăm 
la scara 1:7,63, 

«Astrobee-D» este o rachetă 
sondă proiectată de către Aerojet 
General Corporation pentru cer- 
cetări meteorologice și ştiinţifice 
în regiunea D a ionosferel de către 
SPACE GENERAL CORPORA- 
TION. 

Racheta este ia să ridice 
o aparatură ştiinţifică de 34 kg 
pină la 22,7 kg, la înălțimi ce variază 
între 145 km și 80 km. 

Propulsia rachetei se realizează 
cu combustibil solid de tipul 
H.T.P.B. (hidroxil terminated poli- 
butadiene) ce dezvoltă o accelera- 
ție de 2148 g chiar din start 

Motorul rachetei a lost testat 
static de 5 ori în decembrie 1969, 
iar la 8 iunie 1970 au fost realizate 
două lansări în scopuri meteorolo- 
gice, avind aparatajul științitic asi- 
gurat de N.A.S.A. 

Lansările s-au tăcut sub un unghi 
de 81,6” față de orizontală și după 
147 s de zbor racheta a atins apo- 
geul traiectoriei, impactul cu Pă- 
mintul realizindu-se după 297 s. 

«ASTROBEE-D», varianta S/N 
—002, are o lungime totală de 
4027 mm, diametrul de 152,7 mm, 
deschiderea  stabilizatoarelor 
608,7 mm, lungimea ogivei de 
784,6 mm, lungimea secţiunii tele- 
metrice de 304,8 mm, lungimea ca- 
merei motorului de 2597 mm etc, 

Deoarece construcția acestei 


Prof. IOANN.RADU, 
subing. LUCIAN NIȚĂ 


machete nu ridică probleme deose- 
bite în executarea și lansarea ei, o 
recomandăm juniorilor şi fetelor la 
clasa $.7 (machete) şi seniorilor 
la S.5 C și S.5 D (machete de alti- 
tudine). 

Sugerăm ca ogiva (1) a rachetei, 
secțiunea telometrică (2), cit și 
mufa (3) să fie executate toate 
deodată la strung, dintr-o singură 
bucată de lemn de tei, conform 
formei şi cotelor de plan, 

După aceasta se vor face incrus- 
tări în piesă pentru a putea eviden- 
ţia îmbinările dintre cele trei repere 
(1), (2), (3) și capetele șuruburilor. 

Cale două antene (7) se vor con- 
tecționa din tablă şi sirmă conform 
datelor și formei din plan şi se vor 
aplica pe secțiunea telemetrică, 
diametral opus, la 15” de genera 
toarele pe care s-au atașat stabi- 
lizatoarele, privind macheta de 
sus (9), 

Deoarece stabilizatoarele (5) ri- 
dică probleme în executarea lor, 
datorită grosimii mici a materialului 
cît şi profilului complex, recoman- 
dărt să fie lucrate din lemn de tei. 

Ataşarea se va face prin lipirea 
directă cu ago pe corpul machetei, 
la distanțe ce vor forma unghiuri 
de 90” între ele. 

Pe imbinarea acestora cu corpul 
machetai se vor lipi cu ago cele opt 
piese redate la reperul (6). 

Direcționalele (3) la racheta ade- 
vărată ajută la ghidarea pe rampa 
de lansare. 

Ele se vor lucra din tablă, în con- 
cordanță cu indicaţiile din plan. 
Se vor lipi pe corpul rachetei în 
două locuri diametral opuse, astfel 
ca să facă un unghi de 45* cu sta- 


bilizatoarele învecinate. 

După ce parțile componente au 
fost executate, la dimensiuni mai 
mici cu 0,2—04 mm, se trece la 
montarea machetei, atenţi fiind la 
verticalitatea și simetria compo- 
nentelor ei. 

Se dă apoi un strat de grund, 
care ne permite să indreptăm unele 
neajunsuri constructive și care,prin 
șlefuire, ne va permite să finisăm 
îachaa, pregătind-o pentru vop- 
sire. 


Coloritul se va executa conform 
indicaţiilor din plan. 

Pentru a obține figuri de culoare 
cu margini drepte și la dimensiunile 
dorite, se lipește pe partea exte- 
rioară a figurii bandă adezivă, care 
după uscare se indepărtează ușor. 

u mare grijă vom trasa, pe 
aceeași parte a corpului machetei, 
cele două embleme ale firmei Aero- 
jet General Corporation. Acestea 
vor respecta indicațiile date în plan 
referitoare la culori, dimensiuni și 
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formă, 

Intre ele vom scrie cu culoare 
neagră ASTROBEE-D — ADD — 
010, la cotele indicate. 

De asemenea vom desena şi 
cele două elemente ale lui Space 
General Corporation, între stabi- 
lizatoare, în puncte decalate la 180%, 

După dotarea machetei cu motor 
și mijloc de recuperare, se cen- 
trează static și dinamic și apoi se 
poate lansa la antrenament şi con- 
cursuri, 


construiți 


NA 


Multă vreme realizarea navelor în 
sticlă a constituit un mister, expli- 
cindu-se cu «pitici» sau «muguri» 
care, udaţi, cresc și... iese nava. 
Pentru lămurirea enigmelor, vă pre- 
zentăm o navă cu vele construită 
într-o sticlă așezată orizontal. 

Nu contează numărul de catarge, 
ghiuri sau alte elemente de supra- 
structură sau greement, complexi- 
tatea navei fiind dictată de curajul 
constructorului. Recomandăm pen- 
tru început o navă cu două catarge, 
ca cea din figura 1. 

Ca înzestrare materială: cuțit de 
cioplit în lemn (pentru corp), bor- 
mașină cu spirale (0,4/0,5/0,6 etc.) 
meat de necesităţi, pensete, foar- 
eci, 

Date fiind particularitatea con- 


Pic Die 
Ghiu 
Școta ghiului 
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strucției acestui model și dificul- 
tățile generate de lucrul în sticlă, 
se adoptă o tehnologie specifică. 

Plecînd de la desenul de ansam- 
blu al navei, se întocmește o schiță 
cu minimul elementelor de gree- 
ment (la orice scară, indicat este 
la scara de lucru), apoi se încarcă 
această schiță (la scara de lucru) 
cu elementele de arboradă. Foarte 
important este următorul lucru re- 
feritor la manevrele fixe și mobile: 
se caută să se deseneze toate ma- 
nevrele fixe și mobile cu care se 
echipează nava plecind de la pupa 
spre prova (sau invers), astfel încit 
să nu se ridice creionul de pe hirtie 
(adică linia să fie continuă, chiar 
dacă trece de mai multe ori prin 
același punct). Asta ar fi ideal. 


Verga trincii 
Bompr es 


VA/700 


048 210 


un 
NONE în sticlă 


ing. MIRCEA KIRIȚESCU 


Dar din considerente practice este 
bine să se facă pe bucăţi. De ce se 
face așa? Pentru că, în afara sticlei, 
catargele sint culcate, iar după 
introducerea navei însticlă acestea 
trebuie ridicate; ver 
picurile trebuie și ele re 
Aceasta se face trăgini 
care le leagă pe toate. 

Pentru că există frecări și 
aței este sinuos, aceasta 
trece prin prea multe 
fapt, toată diticulta 
unei nave cu vele inif-o sticlă așe- 
zată orizontal se rezumă la «trasul 
sforii». 

O altă problemă este determina- 
rea mărimii navei (scara de lucru). 
Pentru aceasta se măsoară sticla 
pe dinăuntru, pe diametru, pe care 
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se află lipitura sticlei (în lungul ei). 
Din această cotă se scad circa 
10—15 mm (funcție de lățimea na- 
vei, fig. 2). 

Odată stabilită scara, trecem la 
lucru. 

Corpul se face din tei, plop sau 
orice alt lomn cu fibra scurtă, care 
se poate ciopli ușor. 

Catargul și vergile se realizează 
din lemn de p sau bambus 
(funcție de scară). În figura 3 este 
ilustrat modul în care se fixează 
vergile de catarg, astfel Inch să se 
permită o mică rotire a lor în jurul 
punctului de prindere pentru intro- 
ducerea în sticlă. 

Manevrele se execută din două 
tipuri de aţă, cele fixe din aţă sub- 
țire maro Închis, cele mobile din 
aţă mai subțire bej, sau de o culoare 
mai deschisă decit cele fixe. 

Velele se execută din foiţă de 
țigări (cea mai indicată) sau alt 
material aflat la indemină care să 
fie subţire și opac. Pentru a sugera 
umflarea lor în vint, se impregnează 
cu clei nitro, sau chiar cu apretol, 
aracet, după care se modelează 
sau se usucă pe un calapod. Aten- 
ție la lipirea lor pe suporti! 

Pentru fixarea catarguluil de 
punte se folosește un sistem de 
articulație ca în figura 4, care să 
permită culcarea catargului către 
pupa. După poziționarea și fixarea 
catargelor se pun sarturile incepind 
de la prova câtre pupa (fig. 5), 
tăcind nod la ultima gaură şi restul 
de aţă (de circa 30—850 cm) se lasă 
către prova. Operațiunea se face 
pentru fiecare catarg separat ba- 
bord-tribord. 

În mod analog se procedează cu 
contrascotele, balansierele și ce- 
celelalte manevre mobile, avind 
mereu grijă ca nodul să se facă la 
capătul sforii dinspre pupa,iar spre 
prova sfoara să se lase mai lungă. 
Tipul de nod pentru vergi este pre- 
zentat în figura 6 Executarea legă- 
turii se face plecind de la varga 
sau ghiul cel mai de jos. 

Capetele storilor, avind mare 
grijă să nu se încurce, se leagă cu 
un cap de aţă, astfel incit să se 
asigure paralelismul lor, dar și o 
alunecare relativă intre fire, putind 
fi tras oricare dintre ele, celelalte 
răminind fixe. Înainte de introdu- 
cerea navei în sticlă, este bine să 
se incerce funcționarea sistemu- 
lui. Eventual se poate folosi săpun 
sau talc pentru Imbunătățirea alu- 
necării aței prin orificii. 

Nava fiind gata, trecem la pregă- 
tirea sticlei. mt se va așeza pe 
un pat de chit care va sugera supra- 
fața apei. Folosind diferite pulberi 
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de combustibil a determi-, i 


Î încârcării tat 
aviaţie concentrarea efort nsă . (greutate/ 


aţă) mari, calităţile de planor 
iminuate. 
mă care se impune In 
: cris mai sus trebuie 
satisfacă cerinţe de ordin tehnic 
ţ și. economic. Trebuie realizat un 
compromis Intre caracteristicile 
si " +ehnice şi economice, care constă 
"în găsirea performanțelor necesare 
la un cost minim. Supraestimarea 
performanţelor necesare duce la 
creşterea exagerată şi nejustificată 
a costului. 

„Din punct de vedere economic se 
| cere o soluție cu un cost scăzut 
i de, construcție și exploatare. 

Caracteristicile de ordin tehnic 
necesare *, suticiente unui planor 


a) re mec 
ție costisitoare 


o 
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mică 


a e RR minimă de Catei ti imai 
mică; 


— finețe” maximă reală 
entă (mai mare ca 25); 

— greutate mică (oferă com 
tare bună chiar şi în curenţi 
slabi), 

Nu sint necesare: 

— o finețe mai mare cd 30 (nece- 
sară doar în competiții); 

— comportare bună la viteze mari 
(peste aproximativ 150 km/h). 

Aceste concluzii sint trase în 
urma consultării articolelor din re- 


vistele de specialitate. Soluţia care 
satisface în mod optim cerința 
economică este planorul ușor, cu 
motor auxiliar, care permite deco- 
larea autonomă. 

Preocupări pentru realizarea 
unul astfel de aparat există pe plan 
mondial, în S.U.A. fiind la ora 
actuală lansat și în curs de destă- 
şurare un concurs de proiectare 
şi construcții. 

Analizind diversele configurații 
existente, s-a ajuns la concluzia 
că o configurație «CANARD» (am- 
„penaj în faţa aripii) cu «WINGLET» 
(vezi fato) direcțional la extremita- 
tea aripii este optimă. Ea oferă 
următoarele avantaje: 

— siguranţă în pilotaj (planorul 
nu se angajează**); 

— greutate mică şi compactitate 
(prin eliminarea fuzelajului poste- 
rior şi folosirea ampenajului por- 
tant); 

— oferă soluţia ideală pentru am- 
plasarea elicii (în partea poste- 
rioară a fuzelajului); i 

— domeniul de centraj mai larg 
decit la varianta clasică, 

În cadrul preocupărilor existente 
la I.C.A.-Braşov pentru realizarea 
unui asemenea aparat, a fost sta- 
bilită, cu metode moderne de pro- 
iectare, configurația geometrică. Ea 
este rezultatul îmbinării simulării 
aerodinamice pe calculator cu opti- 
mizarea numerică. Simularea aero- 
dinamică calculează distribuția de 
torţe pe suprafețele portante ținind 
cont de interterențele aerodinamice 
dintre ele. Optimizarea numerică 
găsește variabilele geometrice care 


asigură maximul unei funcţii obiec- 
tiv alese cu satisfacerea restricțiilor 
impuse. Funcţia obiectiv aleasă a 
fost viteza medie de drum, cel mai 
edificator indicator de pertormanță 
al unul planor. 

Caracteristicile geometrice pen- 
tru varianta optimizată sint urmă- 
toarele: 

— greutate gol G(kgt) = 1% 

— suprafață totală (m?) = 9,13 

— anvergura aripii b, (m) = 10 

— anvergura ampenajului, b = 
= 5,06 ao 

— încărcare C/S (kgt/m2) = 24,1 
(cu pilot de 90 kg). 

Pertormanţe estimate 
90 kg). 

— finețe maximă = 28 

— viteză minimă de zbor (km/h= 
= 65 

— viteză minimă de cădere 
(m/s = 0,87 

— putere maximă motor (CP) = 
= 18 

— viteză ascensională maximă 
(m/s) = 3 

— consum 
(oră) = 5—6. 

Se constată că se poate obține o 
construcție uşoară cu performanțe 
de planor bune și cu un consum de 
combustibil redus, cu alte cuvinte, 
un compromis tehnico-economic 
optim, 


* ținețe — raportul dintre por- 
tanță și rezistența aerodinamică. 


(pilot 


orar combustibil 


* “angajare — fenomen aoro- 
dinamic periculos, cauza multor 
accidente in aviație. 


a activității de la «Ecran-util», 
unde totdeauna se găsesc spa- 
țiu, timp şi pasiune pentru pro- 
pagarea culturii cinematogra- 
fice prin vizionări, înțilniri cu 
regizori, scenariști, critici etc. 
Complementar acestor activi- 
tăți se desfășoară și munca 
celor mai talentaţi fotografi, care 
realizează anual apreciate ex- 
poziţii. 

Gama acțiunilor găzduite de 
Casa de cultură a sectorului 1 
nu se rezumă la cercurile men- 
ționate, Tot aici tinerii se pot 
califica urmind cursurile cercu- 
rilor de desen tehnic şi proiec- 
tare industrială, susținute de 
specialişti din producţie, pot 
participa la cercul turistic «Ad- 
mir», care are la activ excursii 
cicloturistice, coboriri cu bărci 


pe riurile țării etc., se pot în- 
scrie la cursuri de dactilografie, 
design. 

Conduse cu competenţă și 
dăruire de către tovarăşa direc- 
toare Maria Georgescu, acti- 
vitățile Casei de cultură a sec- 
torului 1 din București se re- 
marcă prin caracterul formativ 
și totodată aplicativ al majori- 
tății cercurilor cu program per- 
manent. Munca radioamatorilor 
şi cineclubișştilor, autentice «ve- 
dete» in cel mai bun sens al 
cuvîntului, reprezintă un exem- 
plu capabil de emulație și pen- 
tru alte instituții de același gen, 
interesate mai degrabă în obți- 
nerea unor venituri substan- 
țiale şi mai puțin în diversifica- 
rea acțiunilor de educație teh- 
nică a tinerei generații. 


Apreciatele colecții ale Editurii 
«Albatros» — Cristal, Lyceum, 
Sinteze-Lyceum, Mica enciclo- 
pedie pentru tineret — atestă 
încă o dată perseverenţa unui har- 
nic colectiv de editori, In frunte cu 
distinsul animator al educaţiei ti- 
nerei generaţii, scriitorul Mircea 
Sintimbreanu, în ceea ce privește 
propagarea volumelor destinate 
constructorilor amatori. 

Printre titlurile ce vor reprezenta 
premierele editoriale ale stirşitului 
acestui an și ale anului viitor men- 
ționăm citeva pentru cititorii noştri: 

De la electrostatică la motorul 
ionic (autori: Radu Cramariuc 


În Editura tehnică va apărea în 
Colecția «Radioteleviziune» volu- 
mul Recepția TV — Întrebări și 
răspunsuri, semnat de Mircea și 
Mucenic Bășoiu. 

Autorii, avind o bogată expe- 
riență profesională şi didactică, își 
propun să răspundă la citeva dintre 
numeroasele întrebări puse de către 


PRODULȚI 


şi Virgil Spulber): prezintă aspec- 
tele unui domeniu al științei cu un 
număr mare de aplicaţii practice. 
Pornind de la prezentarea teoretică 
a fenomenelor electrostatice, sint 
descrise amănunțit o serie de apli- 
caţii extrem de actuale, cum ar fi 
generatoarele electrostatice, acce- 
leratoarele directe de particule, mo- 
toare ionice etc, Un volum care va 
interesa, fără Indolală, mulţi dintre 
constructorii amatori este și cel 
semnat de Viorel Răducu — Auto- 
dotări gospodăreşti din mate- 
riale recuperabile. Autorul pre 
zintă o serie de construcții de 
obiecte care se pot executa din 
deşeuri și materiale recuperabile 
prin operaţii simple. Adresindu-se 
totodată și imaginaţiei cititorului, 
volumul sugerează ingenioase lu- 
crări din sirmă, bare metalice, tablă, 
lemn, textile, mase plastice. O bo- 
gată ilustrație (116 figuri) ce Inso- 
țește textul prezintă, cu multe de- 
talii, tehnologia operaţiunilor refe- 
ritoare la construcțiile propuse. 
Adresată hobiştilor, cercurilor de 
elevi, lucrarea lui Viorel Răducu 
cuprinde și o serie de sfaturi bine- 
venite pentru cei ce doresc să-și 
organizeze şi să-și doteze un ate- 
ler propriu, 


un cerc larg de amatori ai unei re- 
cepţii de calitate în televiziune. lată 
citeva dintre acestea: Ce sint nor- 
mele de televiziune și prin ce diferă 
ele? Ce sint sistemele de televiziune 
în culori? Ce modificări trebuie fă- 
cute unui receptor TV pentru a fi 
transformat de pe o normă pe alta? 
Ce se înțelege prin zgomotul recep- 
torului și cum limitează posibilită- 
ţile recepţiei? Care sint principalii 
parametri electrici ai receptorului? 
Cum poate fi imbunătățită recepţia 
TV la mare distanță? Ce este recep- 
ţia prin satelit? Ce noutăţi sint în 
domeniul recepției TV? 

Un titlu extrem de util este, de 
asemenea, Circuite integrate ana- 
logice. Analiza și sinteză, pro- 
bleme rezolvate semnat de Gray 
P. și Mayer R.G. 

Realizată de personalități recu- 
noscute în domeniu, profesori la 
Universitatea Berkeley, California, 
S.U.A., lucrarea se constituie ca un 
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Un apreciat colaborat al revistei 
Tehnium, chimistul Dan |. Sera- 
cu va fi prezent în librării cu volu- 
mul Preparaţi singur, ce se adre- 
sează tinerilor care doresc să cu- 
noască aplicaţiile chimiei în do- 
menii practice şi totodată să pre- 
pare rețatele prezentate. Concepu- 
tă pentru un nivel mediu de cu- 
noştințe, lucrarea cuprinde rețete 
şi sfaturi de preparare pentru cer- 
neluri, adezivi, materiale de deve- 
lopare fotocinematografică, scoa- 
terea petelor, tușşuri, lacuri, mor- 
tare, zugrăveli, spoieli, timplărie, 
prelucrarea suprafețelor metalice, 
realizarea de automodele. O scurtă 
descriere a materialelor și usten- 
silelor necesare laboratorului com- 
pletează volumul, 

Amuzamente tehnice, volum 
realizat de un alt colaborator al 
revistei noastre, G.D. Oprescu, 
se adresează tinerilor constructori 
amatori dornici să realizeze mon- 
taje electronice și diverse obiecte 
pentru divertisment. Din cuprinsul 
lucrării semnalăm: miniautomati- 
zări surpriză, jocuri electronice, 
fotogratii trucate, atişoare dina- 
mice, construcţii realizabile cu pie- 
se româneşti și materiale simple 
atlate la îndemina hobiștilor. 

Volumul Căutind realul,semnat 


volum de referință pentru specia- 
liștii din cercetare, proiectare și 
utilizarea circuitelor integrate. 

Sint prezentate elementele de cir- 
cuit reglabile în tehnici monolitice, 
circuitele tipice care se intilnesc în 
circuitele integrate analogice mo- 
derne. Pentru prima dată acestea 
sint prezentate legate de circuite 
selective în frecvență și de zgomote. 
Lucrarea este bogat completată cu 
exemple și probleme. Un colectiv 
de specialiști români a completat 
ediția originală rezolvind aproxima- 
tiv 200 de probleme, venind astfel 
în Întimpinarea celor ce doresc să-și 
însușească tehnicile de proiectare, 
de analiză și sinteză cu circuite inte- 
grate analogice. 

Lucrarea Tehnica sonorizării 
pentru amatori, de Csabay Da- 
niel, prezintă în primul rind apa- 
ratură specifică tehnicii sunetului, 
aparatură de largă utilizare (nepro- 
fesională), principiile de funcţionare 


de Edmond Nicolau, reprezintă o 
suiță de pasionante eseuri în care 
autorul explorează intr-o manieră 
accesibilă mari teme ale micro- 
și macrocosmosului: creația arti- 
icială în laborator, mecanismele 
cerebrale, raporturile ştiință/litera- 
tură etc. 

Din colul matematicii 
(autor: Gheorghe Păun) conține 
o atractivă jimentaa a matema- 
ticii necantitative, a unor idei şi 
rezultate de mare valoare culturală 
ce lărgesc considerabil orizontul 
intelectual al cititorului. Printre ca- 
pitolele volumului se numără: Des- 
pre limitele matematicii, Despre 
adevărul «adevărurilor evidente», 
Teoria catastrofelor, între entuzi- 
asm și contestare, Gramatica cre- 
ierului, Ce n şi ce nu pot face 
i mdezpi atematică și cripto- 

ogie. 

pi ia ramul Editurii «Albatros» 
p- tuptă i potriv Coaueță 
— m a grav 
Mario Salvadori, profesor la Uni- 
versitatea Columbia din New York. 
Autorul, ie atei specialist In con- 
strucţiile urbane, lolosind numeroa- 
se exemple din istoria arhitecturii, 
explică principalele fenomene din 
acest pasionant domeniu al civi- 
lizației umane, precum şi calitățile 
materialelor de construcție clasice 
şi moderne, 
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şi utilizare ale acesteia. 

Extinderea şi diversificarea apa- 
raturii moderne au atras după sine 
sporirea numărului aparatelor HI-Fi 
şi stereofonice. 

Evident, în cadrul unei cărţi, nu 
există posibilitatea tratării modului 
de utilizare și de exploatare a tuturor 
mijloacelor electroacustice existen- 
te. Din mulțimea diferitelor tipuri 
accesibile în anii '80, autorul (cu- 
noscut specialist și autor al unei 
serii de cărți de larg acces tru 
radioamatori) a selectat mai 
reprezentative, pentru a prezenta 
noțiuni de utilizare și manipulare. 
Pe baza experienţei practice, se 
poate afirma că este suficientă cu- 
noașterea, de zătre amator sau pro- 
fesionist, a patru-cinci tipuri de apa- 
rate din cadrul unei categorii, pentru 
ca, În cel mai scurt timp, să poată fi 
însuşite noi cunoștințe despre alte 
tipuri de aparate. 


31 


(URMARE DIN PAG. 2% 


și un diluant, se colorează chitul 
(chit obișnuit pentru geamuri). 
Apoi cu o spatulă (care are un virt 
drept și altul curb) se ia cu partea 
dreaptă chit și se pune în sticlă 
(chitul a fost făcut mici biluțe care 
să intre. pe gitul sticlei). Atenţie la 
murdărirea pereților! După ce s-a 
pus o cantitate necesară de chit, 
acesta se presează cu partea curbă 
a spatulei; cu această ocazie se fac 
și valurile, 

În corpul navei trebuie prevăzut 
un bolț cara să fixeze mai bine 
nava în chit. 

Spre deosebire de nava con- 
struită în sticla cu git vertical, cara 
se asambla în sticlă, în cazul de 
față, nava este completă afară. 

Pentru a introduce nava, se culcă 
câtargele spre pupa (nava se va 
introduce de sus În jos), lar vergile 
ȘI ghiurile se aduc cit mai paralel 
pont cu catargele, Sa va acorda 
oarte mare atenţie la vele. 

Se așază sticla în poziție verti- 
cală. Se Incepe Introducerea navei 
prin gitul sticlei. După introduce- 
rea ei completă se va acorda maxi- 
mum de atenție pentru evitarea 
pendulării modelului. De asemenea 
să nu; atingă «suprafața mării», 
După coborirea e! ptnă în dreptul 
poziţie! definitive, se va tace neapă- 
rat o pauză, Apol cu forțe proas- 
pate, calm și Incet, se înclină sticla, 
astfel încit modelul să atingă chitul 
dintr-o dată, 

Adusă sticla la orizontal, cu o 
țijă se poziţionează și se presează 
nâva. 

Acum Incepe (după cltva timp, 
ca să se usuce chitul şi nava să f 
bine fixată) trasul sforilor. Mare 
atenţie la Incurcatul firelor. În acest 
caz, cu mult calm, se fixează firele 
în poziția dată şi se caută descurca 
rea celor buclucage, După ridica- 
rea catargelor, ținind bine de fire, 
se aranjează vergile şi velele. 

În poziţie finală, funcția de posi- 
bilităţi, rele 'sa in cu 0 pică- 
tură de clei în ultima gaură, sau 
se fixează cu un inel de bompres. 


BIBLIOGRAFIE: 
1, «Modetarz», 7, 84979, 
2. uModelbau heute», 2, 31971; 
774981, 
4 A. Bejan, M. Bujeniţă: «Dic- 
ționar de marină», Ed, militară, 
1979. 


4 L. Santoro: «ii Modelista Na- 
vale», Ed. Hoepii, Milano, 1978, 


ja 
„fadioamatorismul se numără printre smărturile 
fehnico-aplicative cu mare adeziune A rindul 


constructorilor amatori, grație posibilităţilor ce 


le creează în stabilirea de legături jitre oamenii 
de diferite profesii și virste, în vehicularea unei 
mari cantități de informaţii. 

Fiecare radioamator este în primul rind con- 
structor de echipament radioelectronic, receptoa- 
re-emițătoare, surse de energie, antene etc, în 
felul acesta căpătind cunoştinţe teoretice şi de- 
prinderi practice, elemente de mare importanță 
in pregătirea profesională a tinerilor; cu ajutorul 
aparatelor construite se stabilesc legături — 


acele minunate QSO-uri —, momente de reală 
indreptățită satisfacție 
Capitolul care urmează este alcătuit dinti- 


suită de articole ce conțin schemele şi datele 
constructive ale unor aparate simple sau mai 
complexe, conţinind in special componente indi- 
gene, dar toate avind performanțele tehnice 
impuse cerințelor actualului trafic de radioama- 
tori. 
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REVISTA „RADIO ROMÂN“ 


Radio 


SI 
literații 


O interesantă cerere de 
autorizație 


Cel mai neaoș dintre prozatorii 
generației noastre, di. Mihail Sado- 
veanu, este un pasionat amator ra- 
diotonist; dovadă cele două arți- 
cole ale sale, reproduse și de 
«Radio Român», după revista lite- 
rară «Lumea». 

Cererea de autorizație adresată 
de Domnia-Sa Direcţiei generale 
P.T.T. stirşește glumeț cam cu 
următoarele cuvinte: 

«Nădăjdulesc că, în calitatea mea 
de membru al Academiei Române, 
vă sunt destul de cunoscut ca să 
fiu scutit de certificatul de bună 
purtare...» 


3a 


Aseară, la un ceas destul de 
tirziu, ne-am adunat ciţiva intelec- 
tuali la protesorul și prietenul nos- 
tru lonel Simionescu, avind între 
noi şi pe Brătescu-Voinești, care, 
deși oaspe de departe, e socotit 
tot ieşean, în Înţelesul cel bun și 
nobil! al cuvintului. Ne-am adunat 
ca să ascultăm un haut-parleur, 
un instrument ultramodern de ra- 
diotonie, instalat într-o frumoasă 
odaie națională, conservatoare, ve- 
che şi patriarhală — amintind vre- 
murile bunicelor noastre, a crino- 
linelor, a droștelor, cu rezoare de 
Viena şi cu patru cai inaintașşi, a 
surugiilor și slujitorilor în costume 
albaneze, a lenei și taclalelor orien- 
tale, a muzicei lui Barbu și a celar 
dintiiu valsuri revoluționare. Con- 
trastul între decor și instrumentul 
acela simplu și straniu a pus în 
mine cea dintilu impunsătură de ac 
ager: un tel de nedumerire. Dom- 
nul locotenent Zapan, specialist 
in asemenea drăcării, a întors pu- 
țină vreme spre noi masca lui de 
zimbet și tăcere, atit cit i-a trebuit 
să ne răspundă la salutări; apoi a 
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pipăit lădița misterioasă căutindu-i 
anume inele, butoni și încheieturi. 
Dintr'odată în cornetul mort, vopsit 
şi lăcult, percepurăm o voce vie. 
O voce care suspina melodios și 
dulce romanța regelui din Thule. 
O cinta în aceleași clipe, o soprană, 
în actul al doilea în Faust, la opera 
din Viena. ŞI noi o auzeam la lași, 
în Sărărie — într-un decor din vre- 
mea cind nu erau încă inventate nici 
drumurile de fier. 

Această a doua impresie, lovi- 
tura acelui glas care venea de la 
o mie de kilometri, prietenos, cald 
și apropiat, a fost mai prelungă, 
mai stărultoare și mai adincă decit 
întiia, 

Trebuie să mărturisesc că eram 
nou la cea dintiiu audiție. Nași 
putea să lămuresc pentru ce n-am 
avut curiozitatea să mă îngrămă- 
desc in primele momente la cele 
dintiiu demonstrații radiofonice. 
Ştiam științificește despre ce-l vor- 
ba și aveam convingerea că trebuie 
să aştept perfecționarea aparate- 
lor. Ca poate să fie mai mult— imi 
spuneam — decit un telefon fără 
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sedă multe calități de sensibili- 
tate şi selectivitate, permite au- 
diţii bune, chiar și pe antene im- 
provizate. 

Piesele necesare: 

În afară de zestrea necesară 
oricărui aparat, avem nevoie de: 

1 condensator variabil C,= 
= 500— 1 000 cm; 1: 

1 condensator variabil C.= 
= 500—750 cm; 

1 condensator fix C+= 250 cm; 

1 condensator fix C, = 1 000 cm, 


sirmă, tulburat necontenit de un- 
dels parazitare ale atmosferei? Sa 
fim deci răbdători și s-așteptăm 
ultimul cuvint, care nu poate să 
întirzie. 

În clipa însă cind pentru prima 
oară fenomenul s-a produs, |ude- 
cățile anterioare au căzut ca fluturii 
de hirtie. Nu mi-au mal spus și nu 
mi-am mai explicat nimic. Cu toate 
amestecurile paraziţilor, am rămas 
atent numai asupra chemârii care 
mi se adresa. Armonia și simtonia 
moale a orchestrei s-au izolat în 
urechea mea și simultan a lucit în 
mine conștiința minunii. Venea la 
sufletul meu un glas da departe ș'o 
adiere de instrumente— glas viu și 
palpitant si instrumente însufleţite 
de oameni vii. Nu-l mașinăria gra- 
motonului, nu sunt umbrela cins- 
matogratului— ci e vibrarea vieţii, 
e contact direct cu omul, fratele 
meu din depărtare. 

Deci e suprimat spațiul. Dar a- 
ceasta e numai o formulă de fizică, 
patru cuvinte indiferente pusa unul 
după altul. Eu auzeam versurile lui 
Gosthe, muzica lui Gounod ş'o 


1 condensator fix C = 2 000 cm, 

| serie de selfuri de 35,75 şi 100 
spire; 

teostate de 309; 

o rezistență de 2-50 

Montajul se va face respectind 
indicaţiile date pină acum în re- 
vistă, cu prilejul descrierii diferi- 
telor posturi. 

Reglajul: aprindem lămpile, cu- 


voce caldă şi vibrantă de temee. 
Că nu este spaţiu decit pentru ne- 
știința şi mărginirea noastră, paro 
evident. Că şi timpul va îi fiind o 
convenție, iarăși se poate. Că poate 
noi înşine de la Inceputul părinților 
celor de demult și pină la cel din 
urmă din viitorul convențional nu 
sintem decit o undă or! un fior din 
marele tot — larâși de ce nu s-ar 
putea? O, nu ştim nimic, să lăsăm 
toate aceste propoziții vane. Nu 
sint decit cuvinte, deci convenții. 
Lucrul de căpitenie era că auzeam 
Faust |n opera din Viena. ŞI asta-i 
numai o mică, o foarte mică parte 


din ce se poate auzi, remarcă cineva. 


Desigur. S'ar putea auzi tot ce-i 
sunat, ȘI dacă undele acestea trec 
în spații intinite— atuncea ce auzim 
noi acum sună În veșnicie; nu se 
stinge niciodată. Nu se vor stinge 
nici glasurile noastre. ŞI nici ima- 
ginile noastre: curind vom avea 
lingă aparatul radiofonic și apara- 
tul care să ne întățișeze imaginile 
și mişcarea. Lucrul e realizat în 
laborator. Miine Îl vom avea Inain- 
tea noastră În această agale. ȘI 


plăm bobinele L. şi R, pină la 
limita de acroşaj. Luăm o poziţie 
pentru C, şi căutăm cu C, pină 
găsim un post. 

Rezultate, Pe o antenă de 15 m 
lungime am obținut următoarele 
rezultate: Budapesta, Viena, Ro- 
ma, Berlin, Milano, Moscova, 
Toulouse, Paris etc. foarte pu- 
ternic în cască. 


imaginile, ca și sunetele, sint tot 
nemuritoare, În raport cu infinitul în 
timp şi-n spațiu. Atuncea ce-i mu- 
ritor din noi? Simţirea e care o 
incerc ascultind glasul depărtării? 
Ceea ce numim suflet? Asta să fie 
trecător — cind celelalte sunt 
eterne? 

Nu cugatam și nu simțeam numai 


asta. 

Mă gindeam la părinții mei care 
n-au cunoscut radiotonia. La bu- 
nicii mei care n-au cunoscut aero- 
planul. La alții mai dedemult care 
n-au cunoscut aburul. Şi la alții, 
pe scara timpului nostru omenesc, 
care-au fost săraci și proști, pină 
la cei dintii din peşteri care nu 
ştiau secretul focului, 

Unul în veacuri a descoperit fla- 
căra vie, minune şi Dumnezeu, 
Altul a descoperit pirghia; altul 
puterea aburului. Alţii au zburat. 
Alții surprind tainele fenomenelor 
electrice. În faţa noastră, în viitor, 
sint de descoperit alte mistere — 
care acum sint pentru noi noapte și 
stincă. Nol sintem străini şi departe 
de ele — dar ele există. 

Ascultam ultimele accente ale 
melodiei, In freamătul orchestrei 
n-aveam În fața mea nici imaginile 
detinite ale actorilor, nici scena, 
nici convenționalui multiplu al tea- 
trului, nici publicul, Muzica mă 

urta îindărăt în legendă, spre un 

aust ș-o Margaretă a trecutului 
“eali, deși sunt fantezie, mai plini 
de simpatie şi de umanitate. Acela 
cu demonul sufletului lor erau ade- 
vărul în virtutea aceleiaşi puteri pe 
care o avea cutia comandată de 
locotenentul Zapan, in virtutea ace- 
lulași mister ş'a aceleiași logice. 

Acestea erau numai gindurile și 
sentimentele primare pe care le 
puteam desluși oarecum la supra- 
față în mine. Sub ele erau însă rădă- 
cini nenumărate, nedeslușite și ob- 
scure, pe care le percepem ca pe-o 
lumină dincolo de piclă, ca pe-o 
chemare pe care mo aud urechile, 
Îmi notam cu grijă în memorie și 
data acestei seri fără pereche: 
8 Martie 1926 — ca și cum aceste 
alte trei cuvinte ar avea vreun scop, 
o normă ori o legătură cu imensul 
proteu care ne prezinta numai una 
din formele-i infinite. 


MIHAIL SADOVEANU 
35 


Din materiale recuperate, radioamatorul poate 
să-şi construiască un radioreceptor util în traticul 
din benzile inferioare (în special) 3,5 și 7 MHz în 
modurile CW şi A3. 

Acest simplu radioreceptor este de tipul cu reac- 
ţie, deosebit de selectiv și sensibil, în componenta 
sa elementul principal fiind un tub triodă-tetrodă de 
tipul ECL 82. Partea triodă lucrează ca detector cu 
reacție, iar partea tetrodă ca ainplificator de audio- 
frecvență. Circuitul de intrare pentru 7 MHz este 
construit pe o carcasă cu miez de ferită (carcasă 
cu diametrul de 8 mm). Pa această carcasă se bobi- 
nează 12 spire din CuEm 0,6, spiră lingă spiră, a- 
' ceasta fiind La; la 2 mm la extremităţile lui L, se 
bobinează cite 4 spire din Cu Em 0,2 (tot spiră lingă 
spiră). Una din aceste bobine formează cuplajul cu 
antena (L,), lar cealaltă formează elementul de 
reacție (Ls 

Pentru gama de 3,5 MHz bobinajele se fac în a- 
ceeași simetrie, numai că L, și L» au cite 12 spire 


SF 


15Ke 


ces ce Veciate oa a 
deosebită la aaa oa 


CuEm 0,15, iar La are 35 de spire CuEm 0,25. 

Transtormatoarele Tr, și Tr, provin tot de la apa- 
rate vechi. 

Cei care doresc să le construlască vor proceda 
asttel: transformatorul Tr: are un miez de 4 cmi, în 
primar bobinindu-se 1 600 de spire CuEm 0,15, iar în 
secundar 80 de spire CuEm 0,6. Transformatorul 
Tr, are un miez cu secțiunea de 5 cmi, în primar 
se "'bobinează 2 200 de spire CuEm 0,15, lar În secun- 
dar 1 780 de spire CuEm 02 (pentru 160 V) şi 70 de 
spire CuEm 0,6. 

După realizare se cuplează tensiunea și se face 
acordul circuitului de intrare, 

Se verifică intii dacă etajul intră în reacție prin 
rotirea potențiometrului P,. Dacă etajul nu intră în 
reacție, se inversează capetele bobinei Lu. 

De remarcat că la acest receptor prd şi nivelul 
reacției se stabilesc din potenţiometrul P , lar nivelul 
audiţiei din potențiometrul P.. 

A YoO3co 


SOWF/ 350v 


PARAMETRUL 


ă, 
e Ea 
d dopati ai roții Ca 


Tensiunea de străpungere colector-bază (Vcao) 
Tensiunea de străpungere colector-emitor(Vezo 
Curent continuu maxim în colector (1c) 
Puterea disipată maximă (Teapsula = 25*C) 


Tensiunea de saturație maximă (VC sat) 
—lalc=1A: 
— la lc =2A: 


Factorul de amplificare în curent continuu 
minim (hFrg) 
—lalc=IlA: 
— la Ilc=2A: 


Frecvența de tranziţie minimă in MHz (7) 


i Pentru separarea frecvenţelor se folosesc, 
Y de obicei, trei tipuri de filtre; filtre pasive 
al (RC, LC, RL, RLC), filtre active (RC) sau 
'% filtre digitale. Dacă primele două categorii sint 
în general cunoscute şi folosite în practica 
radioamatorilor, ultima categorie formează, 
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BD 433 
BD 434 


Le i 3 
BD 236 BD 238 


BD 435 BD 437 BD 439 
BD 436 BD 438 BD 440 


de obicei, un capitol deosebit in teoria cir- A 
cuitelor. i 
În cele ce urmează se prezintă un model | 
simplu de filtru digital ce poate realiza o se- 
parare a unor benzi sau frecvențe dorite. 
Circuitul poate fi folosit ca filtru trece-jos, 
trece-sus sau trece-bandă. Schema electrică 
se dă în figura alăturată. Celula de bază este 
constituită dintr-un circuit basculant mono- 
stabil și un circuit basculant bistabil tip D. 
Trebuie menționat faptul că semnalul de 
ieșire este sub forma unei trepte de tensiune 
«1 logic», Una dintre intrările circuitului bas- 
culant monostabil și intrarea de tact a circul- 
tului basculant bistabi! sint legate impreună 
la intrarea filtrului. Fiecare impuls sosit pro- 
voacă trecerea monostabilului CBM1 în sta- 
rea logică «!» pentru o perioadă de timp 
prestabilit (T, =R,C,). Același semnal per- 
mite bascularea circuitului basculant bista- 
bil CBB1. Dar starea ieșirii Q este.determi- 
nată de starea intrării tip D în momentul 
basculării, Dacă perioada frecvenţei de intra- 
re este mai scurtă decit timpul de basculare 
a circuitului basculant monostabil, la intrarea 
D va îi prezentat un nivel logic «1», forțind Y 
ieșirea 6 a circuitului basculant bistabil să 
rămină în starea logică «1», Dacă perioada 
frecvenței de intrare devine mai mare decit 
timpul de basculare a circuitului basculant 


(CONTINUARE ÎN PAG. 44) 


FILTRU 
DIGITAL 


sali 


BD 441 
BD 442 
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RECEPTOR SSB | 
N BENZI O 
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Aparatul prezentat permite recep- 
jonarea emisiunilor SSB și CW din 
ile de 3,5 şi 7 MHz. Sensibilitatea 
acestuia este, mai bună de | 4uV, 
depinzind în mare măsură de cali- 
tatea,execuției montajului şi a pieselor 
utilizate, - 

Atenuarea benzii laterale nedorite 
se efectuează prin metoda dublă mo- 
dulare şi defazare RLC şi variază între 
30 şi 45 dB, 


amplificatorul de i rate ce ip 
Ta To) două mixere ec 
(D,..Du), oscilatorul variabil (T,) 
separatorul (T,), defazorul de radio- 
frecvenţă, delazorul de audiolrecven- 
ță, filtrul trece-jos activ (PA 741) 
amplificatorul de putere (TBA 790 K), 
sursa de alimentare, 

Funcţionare. Semnalul provenit din 
antenă trece prin filtrul trece-bandă 
şi ajunge la intrarea amplificatorului 
de radiofrecvență. După ce este am- 


Ing. N. ANDRIAN 


plificat se aplică mixerului prin inter- 
mediul transformatorului Ti. Tot 
aici este conectat şi VFO-ul Semnalul 
audio rezultat la ieșirea mixerului 
irete pe comutatorul K, și ajunge 
pen imi (BA 741) că 
aju 
la intrarea amplificatorului nai pa. 
intermediul căruia este adus la ni 
velul necesar audiţiei în difuzor, 


PĂRŢI COMPONENTE. 


DESCRIERE : 


Filtrul trece-bandă. Are două seg 
ţiuni. Pentru 3,5-3,8 MHz s-a pre 
văzut un filtru x (L,...L.4) Toate bo- 
binele se realizează i 


conţine 


T 


Miz . . 


„condensatorul 


- Înfășurarea L are 2 spire, L 7 spire, 
iar L4 7 Spire. Sirma și miezurile sint 
i cu cele menţionate mai sus 

Amplițicatorul de RF. Este realizat 
cu tranziștoarele T,, Ta și T3. Ampli- 
„fică semnalul de radiolrecvență cules 
de la ieșirea FTB Sarcina etajului 
este formată din -cele două mixere. 
Cupi se reali prin inter- 
mediul transformatorului Tr,. Înfă- 
șurarea Lp conţine 10 spire bar d 
„2x 10 spire Rezultate bune se o 
folosind miezuri toroidale de ferită 

nu, se poate utiliza un miez 
„similar celor folosite în filfrele de 
„ intrare, 

Oscilatorul Vackar-Tesla s-u reali- 
zat cu un tranzistor. de tipul BC107 
(T,,) Pentru a avea o stabilitate 
maximă şi o radiaţie parazită minimă, 

î C, se ecranează Într-o 
cutie metalică. Condensatoarele C, a. 
» Vor [i alese astfel incit să existe 


i o Pre Socul S, conţine 
30 spire 


nate pe o rezistență de 0,5 W/1 ME 
Separatorul este realizat cu tranzis- 
torul T. Transformatorul Tr, se 
construieşte pe un miez similar cu 
Tr, Înfășurările L,, şi La sint 
i 20 spire din 
CuEm 4 0,12—0,15 mm. 

Rețeaua -de defazare RF este de 
tipul RC şi conține potenţiometrul 
semireglabil R,3 și condensatorul 
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Rejeaua. de rr aceael AF. este de Datele ai! fost extrase din vo- (1876) Daim/er— Germania; 
tipul RLC De ln ieșirea ni lumul QUID-1980. Cauciucul sintetic (1879) Bou- 
semnalul audio ajunge la două . Acetilona (1838) Dayy— An- „ chardat — Franţa; . 
defazoare în T — podit. Bobina L, glia; Celuloidul (1885) Parkes — 
are o tanță de 100 mH, iar L, "Acumulatorul electric (1860) Anglia; -realizared industrială 
400 mH, | se utilizează + Plante — Franţa; „ (1869) frații Hyatt — S.U:A.; 
cu inductanță specifică 1] Aer (densitatea , 1600) Ga/- Clelotronul (1934) Lawrence 
numărul de spire este | : lei — ltalia; compoziţia (1770) SUA; :: + 
1 32504250 de Lavoisier — Franţa; Dobre "electronic (1931) 
+ de spite, Aluminiu (procesul de obţi- U.A.; 

| fir Pra gre neg pr i nete, 1854 ) Deville — Franța; 
„„ Filerul  trece-jos. este. . Anestozia (1 Day — An- 
| si activ, crunt cu amplifica glia; leaga z. Dinamita (1866) Nobe/— Sue- 
operațional . ! Ascensorul (1 8 — a . 
tuia este de 2,7 kHz (— S.U.A.; i Electronul (1881) He/mholtz— 
carea acestuia Atomul, teorie (1803) Dalton Germania; . 

A aaa : — Anglia, (1858) Cannizzaro— Fotonul (1900) Planck— Ger- 

ficarea schemei, s-a utilizat „Italia; structură (1911) Ruther- mania; . 
"TBA 790 K. WU | ord — Anglia, (1913) Bohr— Frina cu aer comprimat (1868) 
amplificatorul BA 74 ură Danemarca; Westinghouse— S.U.A.; cu disc 

suficient pentru a fi preluat de etajul Atracția universală (1687) (1902) Lanchester— Anglia; 
final şi adus la nivelul audi . Newton — Anglia; Girocompasul' (1911) Sperry 
difuzor de 2-3 WA4-8 A Bachelita (1906) Baekeland— '— S.U.A; ) 

ziste Sau poate modifica am Belgia; | Giroscopul (1852) Foucault— 

3 a ba sli Barometrul (1643) Torricelli— Franţa; 

pori "4 E Italia; imprimarea tipogratică (1436) 
funaizeze o & de cea Becul cu gaz (1855) Bunsen Gutenberg — Germania; 

pr meta ponie re — Germania; Inducția magnetică (1831) Fa- 


Calculul diferențial (1680) raday — Anglia; 


"Leibnitz — Germania; (1665 za 
" Newton — Anglia; j pe a (7087) Eieon 


Carburatorul cu benzină 


5 
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ad. Transceiverul descris în rîndurile de mai jos are la bază principiul conversiei directe (sincro- 
dinei). Personal utilizez acest transceiver și îl recomand cu toată încrederea tuturor radioamatorilor 


incepători care iubesc QRP-ul. 


Principalii parametri ai transceiverului sint: sensibilitatea < | uV; selectivitatea mai bună 
de 2,7 kHz; tipul emisiunii — telegrafie nemodulată, BLD ; P,, = SW. 


După cum reiese şi din schemă, 
semnalul de radiofrecvență provenit 
din antenă este introdus cu ajutorul 
potențiometrului de sensibilitate de 
1000 într-un filtru trece-bandă ce 
are ca piese principale bobinele | 
şi L. Acestea se acordează «du 
ureche» pentru o sensibilitate maxi- 
mă la mijlocul benzii de telegrafic 
şi al celei de DX. Datele bobinelor 
sint următoarele: L,a conţine 40 de 
spire d 0,35 mm, iar Lb se bobinează 
peste L,a şi are 5 spire 0,35 mm. 
Laa = Lya,iar Lab = L,b. Carcasele 
sint de 8 mm diametru, cu miez de 
ferocart. Urmează în continuare mi- 
xerul echilibrat activ, pentru recepţia 


ETAJUL FINAL 


emisiunilor telegrafice, BLD şi BLU, 
El este realizat cu tranzistoarele T, 
şi T, de tipul BF 254, cu factori egali 
de amplificare. Din semireglabilul P, 
se stabileşte polarizarea bazelor pen- 
tru o sensibilitate maximă și un 
zgomot propriu minim, iar din P, 
se egalizează Într-o oarecare măsură 
tranzistoarele, 

n continuare urmează transforma- 
torul care injectează semnalul de 
joasă frecvență filtrului de selectivi- 
tate. Acest transformator poate fi 
orice driver cu secțiunea Între 0,5 și 
3 cm?, Filtrul de selectivitate este 
compus dintr-o inductanţă de 180 mH, 
două condensatoare de 33 nF și 


unul de 330 nF ce asigură o trecere 
a semnalului pînă la 2 700 Hz După 
acest filtru urmează preamplificatorul 
de joasă frecvență pentru câști (are 
o amplificare foarte mare în tensiune, 
fiind realizat cu T, şi Ta BC 107, 
BC 171, BC 173). 

Oscilatorul transceiverului este de 
tipul Collpits Tranzistoarele folosite 
în oscilator şi repetorul pe emitor 
sint BF 245, cu factorul de amplifi- 
care de circa 30. În caz că în oscilatar 
se va folosi un alt tip de tranzistor, 
se va schimba rezistorul de 100 kQ 
din bază cu altă valoare adecvată, 
aleasă de așa natură incit oscilatorul 
să nu genereze armonia supărătoare. 
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Ty =T2=15=T6=Tg= BF254 
Ta=Ta=T7=Tg= BC 107 -109 SAU B0171-173 
T4g=2 N1893,2N3866,ETG. CT 


Semnalul de RF este aplicat unui 
repetor pe emitor care are rolul 
de a păstra o sarcină constantă la ie- 
şirea lui. 

Cele trei condensatoare fixe din 
buzu oscilatorului vor fi de bună 
culitate, de preferință cu stiroflex, 
pentru a preîntimpina instabilitatea 
Condensatorul variabil este de tipul 
celor folosite la radioreceptoarele 
«Oberon» sau «Mamaia» (secţiunea 
pentru UUS) Bobina L, se va realiza 
pe o carcasă de medie frecvență de 
10,7 MHz. Se elimină condensatorul 
de 50 pF al acesteia şi se bobincază 
31 de spire 0,15 mm. Am ales acest 
tip de carcasă deoarece bobina oscila- 
torului trebuie să fie cit mai bine 
ecranată de filtrul de intrare. Cu capa- 
citățile date în schemă se acoperă 
plale 3,5—4 ze perna ei 

at este clasic, singurele ri 
fiind ajustarea lui CT şi P, pentru 
4 su purtătoarea, su ce 
poate varia între 30 şi 60 dB. Diodelk 
vor fi de tipul EFD (cît mai egale ca 
parametri), | 

În continuare urmează două etaje 
amplificatoare de RF cu tranzistoa- 
rele To (BF 254) și Tu (2Ni893) 
Torul de la intrarea lui T, va conţine 
20 de spire în primar și 5 spire în 
secundar, cu sirmă CuEm 0,35 mm. 
Curentul de repaus al lui T, va fi 
reglat la 10 mă, iar al lui T,, la 20 mA 
din ajustarea corespunzătoare a re- 
zistoarelor din baze Bobina L, se 
realizează pe o carcasă cu 4 8 mm, 
cu miez de ferocart și conține 40 de 

în primar și 8 spire în secundar, 
cu sirmă Cum 0,35 mm. Torul din 
colectorul lui T,, conţine același 
număr de spire ca și cel de la modu- 
lator. 

Preamplificatorul de microfon nu 
necesită nici un fel de reglaj, ei fiind 
prevăzut cu filtre audio ce lasă să 
treacă un spectru cuprins între 300 Hz 
şi 2 700 Hz. Microfonul va fi dinamic 
Manipularea telegrafică se face în 
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punctul KEY. 

Pe torul de la mixerul echilibrat 
(din emitoarele lui T, şi T>) va fi 
realizat un bobinaj trifilar, cu sirmă 
de 0,35 mm. Se va acorda o grijă 
deosebită realizării primarului. 

Trecerea de la recepţie la emisie se 
face cu ajutorul unui comutator de 
bună calitate pentru a evita pierderile 
de RF. 

Amplificatorul final este conceput 
a lucra cu tranzistoarele T,, de tipul 
2N1893, cu radiator, şi T,3 de tipul 
74T2, 2N3375 etc. Torul 4 conţine 
SD IT piine a Poe în 
secundar cu sirmă Cu 0,4 mm, 
iar torul $ are 12 spire în primar și 
3 spire în secundar cu sirmă CuEm 
0,5 mm. leşirea torului 5 este calculată 
pentru o antenă Long Wire, acordată 
în 80 m printr-un transmatch. În 
cazul folosirii altui tip de antenă se va 
recalcula secundarul torului 5. 

Curentul de repaus al lui T,, va 
fi de 40 mA, iar al lui T,2 de 100 mA. 


Personal am utilizat în final tranzis- 
torul 74T2 şi am fost nevoit să reduc 
rezistența de polarizare de 470 9 
pină la 330 a 

Toate șocurile notate cu SRF vor 
fi realizate pe inele de ferită, bobinind 
pe întreaga circumferință cîte 20 de 
spire CuEm 4 0,4 mm. Acest tip de 
ctaj prezintă un mare avantaj, şi 
anume acela că nici unul din circuite 
nu trebuie acordat cu capacități sau 
filtru ve. 

Transceiverul se va alimenta din- 
tr-o sursă bine filtrată, capabilă să 
debiteze 12 V/1A. Eu am utilizat 
redresorul clasic din figura 3, care 
dă rezultate excelente. 

Realizat după cele expuse anterior, 
acest tip de transceiver oferă QSO-uri 
În condiții excelente. 

Constructorii pot lua legătura cu 
autorul articolului la adresa: A. Ne 
grescu, P.O. Box 19-30, cod 74 550. 
Bucureşti. 
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Pornind de la un oscilator cu cuarț, 
cu frecvența de 500 kHz (sau 1 MHz) 
se obțin 10 semnale cu diverse frec- 
venţe, avind stabilitatea oscilatorului 
cu cuarț. 

Schema se compune dintr-un os 
cilator, un separator, 3 circuite nu 
mărătoare-divizoare cu cîte un de 
codificator cu 3 diode, 

Semnalele au un conţinut bogat de 
armonici și pot fi folosite la etalo- 
narea sau calibrarea aparaturii de 
emisie-recepţie şi la depanarea recep- 
toarelor radio și TV. 


Oscilatorul propriu-zis s-a realizat 


cu un tranzistor de tipul BC 107. 
Cuplarea cu etajul separator s-a rea- 
lizat prin intermediul condensatoru- 
lui C3. Urmează un circuit de redre- 
sare monoalternanță (D,). Tranzis- 
torul T, amplifică semnalul şi îl 
transformă în impulsuri dreptunghiu- 


lare cu frecvența de repetiţie de 
500 kHz. În colectorul tranzistorului 
T, s-a montat o diodă luminescentă 
care indică starea de funcționare a 
oscilatorului. Impulsurile se aplică la 
intrarea circuitului integrat logic 
CDB 493E(C1-— 1) Pe ieșirile Q ale 
bistabilelor numărătorului apar sem- 
nale dreptunghiulare cu frecvența de 
repetiție egală cu 250 kHz, 100 kHz 
și 50 kHz. Frecvența de 50 kHz se 
aplică” celui de-al doilea numărător. 


Rg Ikea 


Pe ieșirile acestuia rezultă frecven- 
țele: 25 kHz, 10 kHz și S$ kHz 
Pentru a avea la dispoziţie un număr 
mai mare de frecvenţe audio s-a in- 
trodus cel de-al treilea numărător, 
tip CDB493E Pe ieşirile acestuia 
sint disponibile frecvențele 2,5 kHz, 
1 kHz şi 500 Hz. Toate circuitele 
numărătoare au fost prevăzute cu 
conexiuni de, reacție externă, astfel 
incit fiecare divizează într-un raport 
de 1:10. 
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monostabil, pe intrarea D va apărea un nivel 
logic «y» înainte de următorul impuls de 
basculare. leșirea circuitului basculant bista- 
bi! trece în starea zero și rămine așa pină 
cind perioada de intrare devine mai scurtă 
decit cea a monostabilului, 

Pentru a realiza un filtru trece-bandă sint 
necesare două perechi de circuit monostabil- 
bistabil. Perechea de sus (CBM și CBB1) 
detectează o frecvență cu perioada T mai 
mare sau mai mică decit timpul de basculare 
T,, în timp ce perechea de jos detectează 


dacă frecvența de intrare are perioada T 
mai mică sau mai mare decit timpul de bas- 
culare T>. Poarta «ŞI» furnizează un nivel 
logic «1» la ieșire, cind mărimea perioadei T 
a frecvenței de intrare se situează între T, și 


Ta. 

Acest filtru are și o inerentă funcție de 
memorie care poate fi utilizată în diverse 
automatizări. De exemplu, dacă semnalul de 
intrare dispare, toate ieșirile rămin în starea 
dinaintea dispariției acestuia pină cind rea- 
pare. 
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În ultimul timp, în banda de 144— 
145 MHz se folosesc curent filtre 
cu cristale pe frecvenţa de 10,7 MHz, 
atit la receptoare, cit și la emițătoare 
Pentru a acoperi domeniul de frec- 
vențe de 144 — 145 MHz, este necesar 
un oscilator cu frecvența variabilă în 
limitele 133,3 — 134,3 MHz Semnalul 
cu această frecvență aplicat la mixerul 
din receptor împreună cu semnalul 
din antenă permit obţinerea [recven- 
ței intermediare de 10,7 MHz. 

Schema VFX prezentată funcţio- 
nează astiel: tranzistoarele T, și T;, 
conectate în cascadă (în curent con- 
tinuu), reprezintă un oscilator de 
tipul Overtone, care, în circuitul de 
colector al tranzistorului T,, selec- 
tează armonica a 9-a a cristalului Q. 
În cazul de față se obţine frecvenţa 
de 122 MHz (frecvenţa cristalului este 
de 13,555 MHz). 

Circuitele oscilante, cuplate capa- 
citiv între ele, formate din inductan- 
țele L şi LL, împreună cu capacităţile 
aferente, sint acordate pe această 
frecvență (120 MHz) Tranzistoarele 
Ta și Tu îndeplinesc funcția de mixer 
echilibrat și au în circuitul de colec- 
tor un circuit LC acordat pe frecvența 
de 1333 MHz În circuitul de bază 
se aplică simultan semnalul cu, frec- 
venţa de 122 MHz (asimetric), precum 
şi semnalul de la VFO (nu este re 
prezentat în schemă) cu frecvența 
variabilă în limitele 11,3 — 12,3 MHz 

Tranzistorul T, are rolul de am- 
plificator al semnalelor cuprinse în 
domeniul de frecvențe de 133,3— 
1343 MHz. 

Toate bobinele (cu excepţia lui 
L» şi Lu) se execută pe carcase cu 
diametrul exterior de 4mm și cu 
miez de ferită cu filet M3, Toate aceste 
bobine sint executate din conductor 
CuEm 4 0,4. L, are 15 ză La și 
L, cîte 4,5 spire, Ls are 2x2 spire, 
Lg 2 spire, L 4,5 spire cu priză la 
spira 2, iar Ly şi Lig cite 4 spire. 

L, conţine 8 spire şi este bobinată 
direct pe rezistorul de 680 Q cu care 
este conectată în paralel. Şocurile 
de radiofrecvență SRF conţin cite 
2 spire bobinate inele din ferită 
cu dimensiunile de 61—93—3 mm. 

Înfășurarea L,, este executată pe 
un tor din ferită cu dimensiunile de 
96-69 — 2,5 mm și conţine 3x10 
spire. 

Ecranele bobinelor L, —Lg sint 
de tipul celor folosite la transforma- 
toarele de frecvență intermediară de 
470 kHz din receptoarele «Albatros», 
«Cora» etc, 
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Mult folosite în ultima perioadă în 
traficul radioamatorilor sînt emiță- 
toarele de mică și foarte mică era 
(QRP), care solicită dim partea pa 
ticipanţilor întreaga lor miere 

Un astfel de emițător QRP — 
care poate debita o putere medie de 
100 mW — are schema electrică pre- 
zentată alăturat, După cum se ob- 
servă, emițătorul poate lucra în tele- 

grafie CW sau cu modulație de am- 
Eitudine A3. 

Trecerea de pe un regim de lucru 
pe altul se face prin comutatorul care 
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alimentează cu energie etajul final 
de radiofrecvență. În regim de tele 
grafie ri etajul final este alimentat 

pă acest caz. manipu- 
atorul poate cuplat în emitorul 
acestui etaj. 

Cînd se lucrează cu modulație de 
amplitudine A3, etajul final primeşte 
alimentare de la modulator, care peste 
tensiunea continuă obişnuită supra- 
pune şi componenta de audioirec- 
venţă. 

După cum se observă din schemă, 
etajul oscilator are ca element de bază 
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un cristal de cuarţ cu frecvența 
proprie de 8 MHz. 

Reacţia se [ace printr-un condensa- 
tor de 22 pF. În colector este montat 
un circuit oscilant acordat pe 24 MHz; 
ca să nu apară oscilaţii pe alte frec- 
vențe, circuitul este șuntat cu un: 
rezistor de 20 k. 

Bobina L, este construită pe o 
carcasă cu diametrul de 6 mm; pe 
această carcasă se bobinează 40 de 
spire din şirmă de CuEm 0,25, bobi- 
naj spiră lingă spiră. Acordarea cir- 
cuitului pe 24 MHz se face din miezul 
de ferită. 

Tensiunea de alimentare este de 9 V, 
stabilizată cu o diodă PLO şi aplicată 
colectorului tranzistorului BF 214 
prin şocul de radiofrecvență SI. Acest 
şoc se construiește pe o mică bară 
de ferită, circulară, cu diametrul de 
3—4 mm 

Pe această bară se bohbinează 14 
spire, spiră lingă spiră, din CuEm 
0,25. Spirele se rigidizează de bară 
cu lac sau alt adeziv, 

Cuplajul cu etajul următor se face 
prin circuitul oscilant serie L2C, ce 
rezonează pe 24 MHz În acest cir- 
cuit bobina | se construiește pe o 
carcasă cu diametrul de 6 mm, pre: 


Fă 
= 8 


“ clasa C în regim de triplare, astlel că 
la ieşirea sa semnalul are „0 -frec- 


. 


vență este acordat şi filtrul format din 


bobinele L, şi L,. Aceste două bobine 
au carcase cu diametrul. de 6 mm 
prevăzute cu miezuri de ferită pe care: 
se bobinează sirmă CuEm 025; pen: 
tru L4 15 spire și pentru L, 20 de 
spire Alimentarea etajului se face 


„ printr-un șoc de radiofrecvență S2 - 


(10 spire CuEm 0,25 pe un suport de 
ferită cu diametrul de 3 mm) Urmă- 
torul etaj (T3) lucrează în clasa A 
în regim de dublare a frecvenței. în 

* colectorul său semnalul avind 72.M Hz. 


„ Vranzistorul din acest etaj este BSX 19. 


dar poate [i montat și un 2NÂNt 

Bobinele L, şi L, formează un 
filtru pe 72 Miz, fiind construite pe 
carcase 4 6 cu miez de ferită şi avind 
bobinate pentru L4 6 spire și pentru 
Le 4 spire CuEm 0,3. . 

Etajul final echipat cu un BSX19 
sau 2N3866 lucrează tot ca dublor 
de frecvenţă. : 

La ieșirea acestui etaj sint ooestali 
circuite filtru pe 144 Miz, cit și 
pentru cuplajul cu antena. * .» 

Carcasele celor două bobine sint 
identice cu cele din etajul anterior, 
bobinindu-se pentru LL» şi L, cîte 
25 spire CuEm 03. 

Socurile de radiofrecvență S3 şi 
S$4 se construiesc pe suporturi de 
ferită cu diametrul de 3 mm și au 
cite 9 spire CuEm 0,25. 

: inierea circuitelor oscilante in- 
cepe de la etajul oscilator la care prin 


Montajul este destinat amplifi- 
cării semnalelor slabe (de ordi- 
nul milivolţilor) date de microfon 


citarea amplificatoarelor AF de 
putere (sute de milivolți). 
Impedanța mare de intrare (cca 
200 kQ) este obținută prin mom 
tarea primului tranzistor ca re 
petor pe emitor. Al doilea tran 
rond rd dă ciștigul global în ten- 
siune, :limitat prin introducerea 
rezistenței nedecuplate de 22 k0 
în emitor; prin ajustărea acestei 
valori se pb mer optimiza nivelul 
de redare nedistorsionată 
Al treilea tranzistor este tot repe 
tor pe emitor, avind rolul de a 
cobori impedanţa de ieşire a pre- 
prana na pentru o adap- 


1 Zin 2 200kAN 


la modulutor 


pină la nivelul necesar pentru ex- . 


tare bună cu intrarea âmplificato- 
rului de putere, 

Se recomandă utilizarea unor 
tranzistoare cu 
vor sa faci at e ne 
ete. Rezistoarele 
culă metalică, iar sine letimarcă 
cu pierderi cit mai mici (prefe 
rabil cu tantal). 

Sursa de alimentare trebuie să * 
furbizeze 0 tensiune continuă de |. 
18 —24 V, preferabil stabilizată (în 
orice caz, foarte bine filtrată) 
Consumul este mic, de ordinul 
citorva miliamperi. 

Impedanța mare de intrare și 
sensibilitatea ridicată obligă ecra- 
narea pream torului şi efec- 
tuarea conexiunilor de intrare cu 
cablu ecranat. 
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rotirea miezului bobinei L, se urmă 
reşte semnal maxim și, cind. cristalul 
de cuarț este deconectat, oscilațiile 
să inceteze, deci se verifică lipsa auto- 
oscilaţiilor. 

După ce oscilatorul a fost adus 
în regim de oscilație, se acordă suc 
cesiv celelalte etaje. La ieşirea lampa 
torului se poate cupla o sarcină de 
75Q (un rezistor) sau un bec de 
lanternă. 

De observa! că atunci cind se. lu 
crează în A3 etajul final primeşte 
alimentare de 12 V prin modulator, 
deci și puterea medie este mai ridi- 
cată. Modulatorul este un simplu 
amplificator cu două tranzistoare 
BC 107 care își aplică semnalul eta- 
jului modulat printr-un transforma- 
tor din etajele finale audio (in con- 
tratimp) Din acest transformator se 
foloseşte numai înfășurarea primară. 
pe punctul median aplicindu-se ten- 
siunea de 12 V. 
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Emiţătorul cu modulație de frecvență cu bandă în- 
gustă (N BF M) este simplu, ușor de realizat și conţine 
piese puţine. Mai jos este prezentată schema unui astfel 
de emiţător ce poate debita o putere de 1 W, în banda 
de 2 m, deci recomandat ca echipament portabil QRP. 


Etajul oscilator, pilotat cu un cristal 
de cuarţ cu frecvenţă proprie de rezo- 
nanţă de 12 MHz. nu conţine circuite 
acordate, favorizindu-se astfel o mo- 
dulare în frecvenţă stabilă şi liniară. 

Deviaţia de frecvență se obține 
cu ajutorul diodei varicap montată 
în serie cu cristal. Capacitatea diodei 
variază în funcție de tensiunea apli- 
cată la bornele ei, 

Microlonul este cuplat pe baza 
tranzistorului T, (BC 107) printr-un 
filtru capacitiv, Acest filtru înlătură 
apariţia unor zgomote perturbatoare 
ce ar putea să apară din detectarea 
semnalului de radiofrecvență de la 
ieşire, pe joncțiunea bază-emitor, a 
tranzistorului T,. Tranzistorul Ta 
(BC 177) este cuplat galvanic cu tran- 
pistorul Ta şi. din emitorul său, 
semnalul de audiofrecvenţă este apli- 
cat diodei varicap. Punctul static de 
funcţionare a diodei este stabilit prin 
fixarea unui potențial de polarizare. 
Acest potenţial se stabileşte din po- 
tențiometrul cu valoarea de 47 kQ 
Dioda varicap este de tipul BA 102, 
BB 182 etc. 

Etajul oscilator este dotat cu tran- 


zistorul BC 109. După etajul oscilator 
urmează un etaj amplificator în clasă 
A ce conţine tranzistorul T, 
(tot BC 108) și care în colector are 
un circuit acordat pe frecvența de 
12 MHz În acest etaj, care are o 
amplificare destul de redusă, este 
amplificat în special semnalul cu 
frecvența fundamentală, armonicele 
(destul de multe venite de la oscilator) 
fiind atenuate Rolul principal al 
etajului T, este selectivitatea. 

Bobina L., din colectorul tranzis- 
torului T, este construită pe o car- 
casă cu diametrul de 6 mm, prevăzută 
cu miez de ferită utilizată în radio- 
receptoare pentru gama de unde 
scurte. Pe această carcasă, spiră lingă 
spiră, se bobinează 24 spire CuEm 
v 06. 

Printr-un divizor capacitiv sem- 
nalul este apoi introdus în baza tran- 
zistorului T, Regimul de funcţionare 
a! acestui tranzistor este în clasa C, 
lucrînd ca dublor de frecvenţă, deci 
regăsindu-se la intrarea tranzistoru- 
lui Tg un semnal cu frecvența de 
24 MHz. 

Bobina L., are o carcasă asemănă- 
toare cu L,. Bobinajul. spiră lingă 
spiră, conţine 12 spire CuEm € 0,6 
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Etajul cu tranzistorul T, lucrează 
în regim de triplare a frecvenţei, la 
ieşirea sa obținindu-se 72 MHz Bo- 
bina L+ (carcasă identică cu L,) are 
4 spire Cu Em 4 0,8. Şocul de radio- 
frecvenţă SR, are 4 spire din CuEm 
90,3, bobinate pe un suport de ferită, 
Etajul cu tranzistorul Talucrează ca 
dublor de frecvență:  72x2= 
144 MHz. Bobina L, are 5,5 spire 
CuEm 0,6 fără carcasă, cu diametrul 
bobinei de 8 mm. Celelalte etaje ce 
urmează în emițător sint amplifica- 
toare pe 144 MHz 

Bobina L., fără carcasă, cu diame 
trul de 8 mm, are 5,5 spire CuEm 
4 0,8. Bobina L, (cu același diametru 
şi aceeaşi sirmă ca L.) are 3 spire 

Bobinele L.. și Ly au diametrul de 
3 mm, construite fără carcasă; au 
lungimea bobinajului de 12 mm. 
Sirma utilizată este CuEm v |; L- 
are 2,5 spire, iar La are 42 spire 

Şocurile de radiolrecvență SR și 
SR, au cite 3 spire bobinate pe mie- 
zuri de ferită cu sirmă CuEm 4 043, 

Șocul SR, este construit pe car- 
casa de ceramică a unui rezistor de 
0,5 W pe care se bobinează 20 de 
spire CuEm d 0,3. 

Reglajul emiţătorului începe de la 
etajul oscilator. 
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Mai întii se verifică cu un grid- 
dip-metru sau cu un voltmetru elec- 
tronic ca să existe semnal la oscilator. 

Se verifică apoi ca circuitele osci- 
lante să fie acordate pe frecvențele 
indicate, cuplindu-se în locul antenei 
un bec 24 V, 0,045 A. Se reacordează 
pe rind circuitele din miezuri sau 
condensatoarele trimer astfel ca la 
ieşire becul să prezinte o incandescen- 

maximă. 


ță 

Etajele de audiofrecvență nu im- 
pun după construcție anumite reglaje. 
Cind întregul emiţător a fost construit 
şi reglat, avind ca bage er 
porneşte un receptor şi se asc 
semnalul. Se cuplează microfonul și 
se reglează din potențiometrul de 
47 kO2 ca semnalul recepționat să fie 
cel dorit. De reținut că tranzistoarele 
T, Te şi T» sînt de tip BF 254 sau 
BE 214, iar tranzistoarele Ta și Te 
sint de tip 2 N 3866, 

n locul cuarţului cu frecvenţa de 
12 MHz poate fi utilizat şi cuarț de 
3 MHz, dar prima multiplicare nu va 
mai fi dublare, ci triplare, 


Multe radioreceptoare au prevăzută 
guma de UUS pentru frecvențele S8-— 
108 MHz (norma CCIR) şi trebuie 
adaptate spre a recepționa gama 65- 
73 MHz (norma OIRT) Desigur, accas 
tă operaţie se poate face în două le 
luri: fie prin modificarea circuitelor 
acordate de la intrarea radiorecepto- 
rului, fie prin utilizarea unui adaptor 
electronic care să transleze banda 
OIRT în banda CCIR. 

În continuare vom prezenta un mon- 
ta care permite translatarea frecven- 
țelor, soluţie tehnică ce înlătură inter- 
venția în aparatul de radiorecepție 

Acest montaj are în componența sa 
un etaj oscilator pe frecvenţă fixă cu un 
tranzistor din seria BF 214, BF 200, 
BF 183, 2NO9IB, BFX 89 etc. și un etaj 
convertor de frecvenţă cu tranzistorul 
T, (BF 183, BF 200, BF 199, BF 254). 

Semnalul din banda OIRT printr-un 
filtru trece sus este aplicat pe emitorul 
tranzistorului T, Tot pe emitorul lui 
T, se aplică și semnalul provenit de la 
oscilator. 

Colectorul tranzistorului T, con 
ține circuite oscilante ce permit tre 
certa benzii CCIR (838-108 MHz. 


2 
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OIRT-(CIR 


Prin iatermediul bobinei [4 sem- 
nalul se aplică la intrarea radiorecep- 
torului Bobinele L, şi L> se execută 
din sirmă de CuEm 0,5. lără carcasă, 
pe un diametru de $ mm. L, are f 
spire, iar La are Îl spire. 

Bobinele L, și L, se marar) ni o 
carcasă cu diametrul de $ mm (de la 
receptoarele «Mamaia»; L> are 10 
spire CuEm 0,5 iar L, are R spire 
CuEm 0,2% Bobina L, are suport o 
carcusă cu dinmetrul de $ mm, pe 
care sint bobinate 4 spire CuEm 0,5; 
spirele sint distanțate la 0,2 —04 mm 
între ele. 

Întregul montaj se asamblează pe o 
placă cu circuit imprimat (fig. 2,scara 
1/1) apoi se trece la reglaje. 

Poziționarea posturilor de radio pe 
scala aparatului se realizează prin 
apropierea sau distanțarea intre ele a 
spirelor bobinei L+ (deci prin modificări 
ale frecvenţei oxeliatorului). 

Modificarea pasului spirelor bobi: 
nelor |, şi LL, conduce la mărirea 
intensității semnalului recepționat (in 
special La; la nevoie i se scol 1-2 
spire) 


Ly = Bsp- 05 — Smm 
La-11 sp-05 — Smm 
Ly-10sp-0 S - Smm 
4 0sp-025- Smm 


Lg=hsp-05- Smm 


] 
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AAPUEIGATOR RE 10 


Ampiificatorul liniar prezentat poa- 
ie ceda 10W utili la ieșire atună 
cind este «atacat» la intrare cu un 
semnal de valoare 0,5—-08 W. El 
ponte amplifica semnale modulate 
in frecvenţă, modulate în amplitudine 
(A3 sau A3J| precum și semnale 
telegrafice 

Caracteristica P ieş/P intr este a- 
proape liniară pină la puterea de 


| Ly: 
(distanța intre capete 
ls La 
“distanța Între capete 
anța Între capete 

tanţa Între capete — 
La: 25 spire „| 
(distanța Între capele 
La: 4 spire » | 
(distanţa Intre capele 
SRF 1 


SRF 2 
(distanța Între capete — 


Toate valorile condensatoarelor 


semireglabile sint date în pF 


1N4001 


6 spire e | CuEm/o 6 
10 mm) 
1,25 spire e | CuEm/0 6 
- $ mmi 
Le: $ spire pe | CuAg/06 (dis- 
13 mm) 
1,: 3 spire e 1 CuEm/06 (dis- 

10 mm) 
CuEm/46 

13 mm) 
CuEm/46 
- 10 mm) 
$ spire e 0% CuEm pe 
baston din ferită .0 4-1 10 mm 
7 spire € 08 CuEm/55,5 
10 mm) 


10 W utili la ieşire În „acest caz, 
puterea consumată de etajul final 
este de ordinul a 15 W. 
Amplificatorul lucrează în, clasa 
AB, astiel că, practic, nu distorsio- 
ncază semnalul amplificat. Se com 
portă foarte bine chiar cînd amplifică 
semnalele modulate în amplitudine 
de forma A3, şi nu numai pe cele 
de tipul SSB (A3]) Bineinţeles că 


681 


2N3375 
(KT907) 


Ing. G. PINTILIE 


Dă semnalele cu modulație de 
ecvenţă (bandă îngustă) nu se pune 
o asemenea problemă. 

Este prevăzut la ieşire cu un filtru 
«taie sus», astfel că la frecvența de 
300 MHz are o btenuare de ordinul 
a 40 dB. Atenuarea pentru semnalul 
util este mai mică de 1 dB. 

Cum am menţionat, cele două 
tranzistoare lucrează în iegim AB, 


PLACA C 


punctul de funcționare fiind stabilizat 
de diodele de tipul 1N4001 montate 
în conducție directă și cele douf 
rezistoare alerente de 100Q şi | kO 
Amplificatorul se execută pe trei 
plăcuțe separate, cu cablajul imprimat 
Tranzistoarele se montează pe o 
placă-radiator din aluminiu groasă 
de 3-—4mm și cu dimensiunile de 
25*5 cm Legătura între tranzi» 
toare şi plăci se va face cu terminale 
scurte, de maximum 10 mm, din 
conductor | CuAg Plăcile se prind 


de placa-radiator în minimum 3 pune 
te fiecare, cu distanțiere înalte de 
S mm, astfel încît terminalele tran- 
zistoarelor să fie la nivelul plăcilor. 
Datele infășurărilor sint prezentate 
în tabel Bobinele LL, La L- şi 
La se ișază la cca 1Smm unele de 
altele astfel: L, perpendicular pe pla- 
nul lui 1; L se montează în plan 
vertical, iar identic cu Ls, astfel 
scăzind pericolul unui cuplaj parazi- 
tar între înfăşurări. Trimerul de 4— 
15 pF de la ieșirea amplificatorului 


va fi cu aer; prin acţionarea acestuia 
se realizează adaptarea cu cablu de 
75 sau 50 ohmi. Pentru cablu de 
50 ohmi, condensatorul va fi închis 
la maximum (15 pf) Condensatoa- 
rele de pe placa C tobuie să fie de 
foarte bună calitate, cu toleranțe 
de +2" faţă de valorile menţionate 
în schemă, pentru n obline parame 
trii optimi ai filtrului de ln ieșire 
Aparatul se alimentează de ln o sură 
stabilizată de 24 V care să debitez 
un curent ste cel puţin LA 


a e 


m 


RADIDIAMAO! 


!)| (Qi |] 
no 


AMPLIFICATOR LINIAR 
DE 50W/144 MHz 


Pentru reușita unor legături la 
mare distanță, în afara unei antene 
de bună calitate, cu ciștig cît mai mare, 
se cere și o anumită putere de emisie 
Mulţi radioumatori sint deja dotați 
cu emițătoare cu puterea de ordinul 
a 4-5 W. La asemenea aparate se 
poate «atașa» un amplificator liniar, 
cu O putere input de 50— 55 W şi cuo 
putere utilă de ordinul a 40 W 

Montajul prezentat poate amplifica 
semnale modulate în amplitudine (A3 
sau A3)), în [recvență sau semnale 
telegrafice. Aparatul se alimentează 
de la o sursă de curent continuu, 
preferabil stabilizată, cu tensiunea 
de 24—25 V şi care să poată debita 
un curent de pină la 3,5 A Tranzis 
torul final consumă 2,0—2,4 A, iar 
cel prefinal 550— 700 mA, în funcţie 
de puterea aplicată la intrare. Curen- 
tul minim corespunde unei puteri 
de 3,5 W, iar cel maxim uneia de 
4,5 W. Se recomundă utilizarea am: 
plilicatorului pină la puterea de 50 W 
(input) la etajul final ce corespunde 
unei puteri la intrare de 35 W, 
Aparatul poate fi folosit și la puteri 
mai mici, fie aplicind o putere mai 
mică la intrare, fie scăzind tensiunea 


OMPRESOR 
DINAMIG 


TRIFU DUMITRESCU 


Folosirea unui compresor de dina- 
mică la emițătoarele radioamatarilor 
u devenit o necesitate obiectivă, dacă 
uvem în vedere lucrul în benzile de 
unde scurte, unde QRM-ul este mun 
sI a te face auzit cu o putere modestă 
125 W) reprezintă o problemă. 


de alimentare pină la 12-15. 

Ambele tranzistoare lucrează în 
clasă AB. În acest fel, aparatul se 
pretează foarte bine la amplificarea 
semnalelor de tipul SSB. 


DESCRIEREA SCHEMEI 


inductanţele |, La, împreună cu 
cele trei condensatoare trimer afle 
rente, realizează adaptarea impedan- 
ței de intrare a umplificatorului, care 
este relativ mare (75 02), cu impedanța 
mică de intrare a tranzistorului 
2N3632. 

În mod identic, circuitul L, şi 
cele două condensatoare trimer, de 
5-30 pF şi de 10-—100 pF reali- 
zează adaptarea între impedanța (ma- 
re) de ieșire a tranzistorului 2N3632 
şi impedanța (mică) de intrare a 
tranzistorului BL.Y94. În final, cir 
cuitul L, şi cele patru condensatoare 
de 5-30 pF, conectate două cite 
două în paralel, realizează adaptarea 
impedanţei de ieșire a amplificatoru- 
lui cu cea a cablului coaxial de 754 
care face legătura cu antena. 

Regimul de funcţionare în clusă AB 
a tranzistoarelor este stabilit de rezis- 
toarele de | kO şi 100 Q şi diodele 


Modularea emiţătorului cît mai 
aproape de sută la sută este asigurată 
de compresoarele de dinamică. Sche- 
mu descrisă a fost experimentată cu 
succes montajul asigurind un pro- 
tent de modulație bun, fără a altera 
ălitatea semnalului, 

Principiul de funcționare. Semnalul 
1 audiofrecvență furnizat de un mi- 
crofon dinamic este aplicat bazei 
vunzistorului T,, a cărui amplificare 
ste controlată. Cuplajul cu etajul 
următor (repetar) este galvanic. Din 
«mitorul lui T, semnalul este aplica! 
etajului de R.A.A, cit și modulatoru- 
lui echilibrat (dacă este vorba de 
B.L.U.) sau altor tipuri de modula- 
toare, după caz (A.M.-F.M.) 

Transformatorul Tr, montat ca 
sarcină a tranzistorului T, este ridi- 
cător de tensiune. În secundarul lui 
Tr, sint montate diodele D, şi D, 


1N4001. j 
Comutarea regimului de lucru emi- 
sic-recepție se face cu ajulorul a 
două relee de 12 V, fiecare cu cite 
două contacte cu două poziţii (con- 
tactele trebuie să permită comutarea 
unor asemenea puteri la frecvența 
de 144 MHz) Trebuie acordată mare 
atenție la calitatea releelor 
În regim de recepţie, releele nu 
sint comandate; contactele (în regim 
de repaus) asigură conectarea directă 
intre mulele de intrare și ieşire (pen- 
tru u putea conecta antena la recep- 
tor), precum şi întreruperea circuitu- 
lui de +24 V care alimentează ampli- 
ficutorul. Atunci cind releele sint 
anclanșate (cind se aplică 12V la 
relee, în schemă borna DA-NU) 
semnalele de la intrare se aplică 
circuitul bazei tranzistorului 2N3632, 
borna de antenă se cuplează cu cir- 
cuitul de ieșire al tranzistorului 
BLY 94 şi, bineînţeles, se alimentează 
amplificatorul cu tensiunea de +24 V, 
onductoarele trimer de 5-30 pF 
sint cu dielectric aer. Cele ceramice 
nu rezistă la asemenea putere. Con- 
densatorul trimer de 10-—100 pF 
este cu mică sau cu aer (miniatură) 


REGLAJE 


Se alimentează amplificatorul de la 
sursă de 12 V,. În circuitul de «+» 
se intercalează un ampermelru pe 
scara de 3—S A; se aplică la intrare 
semnale de RF de la emițător. Se 
conectează o sarcină artificială de 
75 Q, cu puterea de 30 W, la ieșirea 
amplificatorului, la capătul unei bu- 
câți de cablu coaxial de 750 şi de 


ca redresor dublă alternanță. 

Componenta continuă este filtrată 
de un grup RC (15 kO 68 auf) și 
aplicată bazei lui T, prin intermediul 
unui rezistor de |2 kQ. Potenţio- 
metrul P, comandă pragul de ucţio- 
nare a compresorulu. Tranzistoarele 
T,. Ta T3 sint de tip BC 107 sau 
similar iar transformatorul Tr, este 
folosit la defazare În receptoarele 
«Mamaia» şi «Albatros». 

Diodele D, şi D, sint cu siliciu, de 
mică putere (1N4148, 1N914 etc.) 

Știind că amatorii nu dispun tot- 
deauna de piese identice, am renun- 
țat la prezentarea cablajului impri- 
mat. Constructorul urmează să-l pro- 
iecteze conform dimensiunilor piese- 
lor de care dispune. Întregul ansam- 
blu va fi montat într-o cutie metalică 
ce asigură o bună cecranare faţă de 
curenții de radiofrecvenţă. 


CABIU COAXIAL 


2-3 m lungime. În lipsa unei sarcini 
artificiale, pentru un prim reglaj se 
pot conecta, în paralel, două becuri 
de 50 V/15 W fiecare, în locul sar- 
cinii artificiale. 

Se aplică 12 V la borna de coman- 
dă a celor două relee Cu o şuru 
belniță izolată (din material plastic) 
se reglează cele trei condensatoare 
trimer de la intrare pentru o indicație 
maximă a ampermetrului. 
continuare, se reglează conden- 
satoarele trimer de 5-30 pF şi 
10— 100 pF din circuitul de colector 
ul tranzistorului 2N3632, urmărind 
aprinderea maximă a becurilor. Cind 
folosim sarcină artificială, conectăm 


1000 14004 


DIAMETRUL BOBINAJULUI 


L,, La 5 spire, 0 | 96 
La — 1,25 spire, 6 | 45 
Ly —7 spire, 6 | 96 
L—$ spire, | 45 
Lg — 1,25 spire, d 1,5 018 


CuAg (Distanța Între capele— 
13 mm) 

CuEm 

CuEm (Distanţa între capele — 
10 mm) 

Cu Em (Distanţa între capete — 
10 mm) 

Cu Ag (Distanţa între capele — 
1% mm) 


SRF — Tub din ferită: | = l0mm; int =2,cext = 4. 


în paralel cu aceasta un beculeţ 
telefonic de 48 V/50 mA. 

În final, se reglează și condensa- 
toarele trimer de la ieşire, urmărind 
strălucirea maximă a becurilor. 


LA MIXERUL 
ECHILIBRAT 


După aceca se aplică umplificuto- 
rului tensiunea de 18 V, reluind toate 
reglajele. bineințeles în limite mai 
mici. În mod identic se face reglajul 
la tensiunea de 24 V., 

În tot timpul reglajelor se urmă- 
reşte indicația ampermetrului, În niă 
un caz nu trebuie să depășească va- 
loarea de 3,5 A. 

Menţionăm că atunci cind nu upli- 
căm tensiune pentru comanda relee 
lor REL! şi REL 2 amplificatorul 
de putere nu va fi alimentat cu energie 
electrică, iar semnalul de radiofrec- 
vență aplica! la intrare va fi transfe- 
rat direct în circuitul de antenă, prin 
intermediul contactelor relelor (po- 
ziția de repaus a contactelor) 
acest mod vom avea două stări de 
lucru: modul economic (fără amplifi- 
catorul de putere) şi modul de lucru 
la putere mare. 

Comanda releelor trebuie dată con- 
comitent cu comanda modului de lu- 
cru al emiţătorului de bază (emisie 
recepție). 

Întreg aparatul trebuie montat în- 
tr-o cutie metalică (aluminiu. alamă 
etc.) iar tranzistoarele vor fi provă- 
zute cu radiatoare corespunzătoare 


L | 


e 


iar semnalul de ia VFO pe intrarea [. 
cu numărare inversă. Astfel ui 


—5,350=3,6515 MHz Pe afişaj va 
apărea indicația 03.6515. aer caz: 
să presupunem că aparatura folosește 
un filtru mecanic de 500 kHz. Pentru 
banda de 3,5—38 MHz va fi folosit 
filtrul tru banda inferioară. iar 
VF va avea frecvența cuprinsă 
în limitele 3-33 MHz. În această 
situație, semnalul de ln BFO (500 k Hz) 
Na. are iara reset 
ln VFO (de exemplu, 3,130 Mo) pe 


1982 (pag, 6-7) Semnalul cules de ln 
VFX, care are frecvența cuprinsă în 
limitele 1333-1343 MHz se va 


La e 
CDB 400 (H) CDB 411 H 
intr. intr 
o AD 3 
BIRR + BIRR Ş* 


CDB 490 CDB 493 


aplica pe intrarea f, (comutatorul K 
se va trece pe poziția 300 MHz) 
Semnalul de la BFO, cu frecvența de 
10,7 MHz, se va aplica pe intrarea 
£,, Aparatul va înce suma acestor 
ouă frecvențe. Exemplu: 133,8145+ 
+ 10,7 144,5145 MHz 
Deoarece afișajul este compus nw 
mai din 6 cifre, în acest caz va apărea 
numai următoarea indicație: 44,5145. 
Deci sutele de MHz nu vor fi afișate, 
ele trebuind subințelese. 


DESCRIEREA 
FRECVENŢMETRULUI 


Pentru baza de timp a (ost folosit 
un cristal cu irecvența de 1000 kHz 
Oscilatorul este realizat cu trei [ 
ȘI-NU ale unui circuit integrat (CI) 
de tipul CDB400 (CI-19, fig 1) 
Următoarele 4 circuite integrate 
C1-20...C1-23 divizează fiecare cu 10, 
obținindu-se în final frecvența de 
10 Hz. În continuare a fost folosit 


de la por- 
țile cu semnalele f,([,) şi f, sint 
însumate în CI-28 și aplicate pe intra- 
rea de numărare directă a numărăto- 
rului reversibil de tipul CDB 419% 
(CI-18, piciorușul 5). 

În mod similar semnalul de la poar- 
ta cu semnalul [», după ce este adus 


intrari 


CDB 4192 


8.6.01,a2 


8.0.Q1.02 
â1â24 
25 numără | 
Q1.02 4/44 


C1-33, CI-35 sau C1-29, De asemenea. 
trebuie avut în vedere că citirea frec- 
venţelor semnalelor aplicate pe fie 
care dintre intrân se face numai pe o 


perioadă de 0,] a În acest caz, prima 
cifră a «fișajului (care este comandat 
de CI-18 în serie cu CI-12 şi Cl-6) 
va indica sutele de hertzi. 


sint legate în serie incă 
mărătoare (CI-17,. CH 


venței se face cu o precizie de 
ceea ce În practica radion 


vențmetru cu 
10 Hz, se vor exclude din schemă 
divizoarele decadice de tipul CDB 490 
(C1-31, 33 şi 35) Primu cilră a afipu 
jului va indica zecile de horizi, lar 
pentru indicarea şi a zecilor de mega 
her su mai trebui int eulus un lanţ 
la 447 la afişaj 


(DB 447 


SCHEMELE DE CONEXIUNI ALE CIRCUITELOR INTEGRATE 
FOLOSITE; SE ARATA MODUL CUM TREBUIE CONECTATE 
IN PREZENTUL MONTAJ PENTRU A INDEPLINI FUNCTIILE 
CERUTE DE SCHEMA. 


la 7475 


la 7192 
ț2ldirect) 


13 (invers) 


Ti(direct)sau (4 


EI 9 1 10 


CONECTAREA C.I. 935H90 


5 pH %0a 


forma! din CDB 4192, 7475 şi 
CDB 447 (bineinţeles şi a 7-a cilră ln 
aliaj) 

De lu cele trei intrâri [, —f,, pentru - 


frecvențe pină la 30 MHz, semnalele 
sint aplicate unui formator de semnal 
TTL realizat cu un CI de tipul CDB 
400 H. Acţionind asupra valorilor 
rezistoarelor R, si RU, se reglează 
sensibilitatea maximă a, aparatului, 
care trebuie să fie de cel puţin SO mV. 
Frecvența maximă de lucru este dic- 
tată de performanțele celor 3 CI de 
“tipul CDB 490 de la intrare (CI-31, 
"C1-33 şi C1-35). 

În finura 2 este indicat modul cum 


IEŞIRE 


BEY_90 
BFX 89 


trebuie conectate circuitele integrate 
din montaj pentru a realiza funcţiile 
cerute de schemă, deoarece în figura | 
sint arătate numai traseele semnale- 
lor (schema de principiu). 

Aparatul se alimentează de la o 
sursă bine stabilizată de 5 V (+01 V) 
care să admită un curent de IA. 

În figura 3 se arată defalcarea în 
timp a semnalelor în diferite puncte 
din montaj. 

Schema din figura 1 este prevăzută 
a folosi afişaje cu LED-uri cu anodul 
comun. În cazul în care sintem în 
posesia unor afişaje cu catodul co- 
mun, se va realiza montajul din 


CONECTAREA AFISAJELOR 
CU CATODUL COMUN 


CDB 447 
2 6 


4 


Modul de realizare a montajului 
pentru folosirea divizorului decadic 
95 H 90 pină la 300 MHz este arătat 
în figura $, Acest montaj se va realiza 
separat, iar intrarea și ieşirea vor fi 
conectate prin cablu coaxial cu im- 
pedanța de 750. 

Întreg frecvențmetrul trebuie inclus 
intr-o carcasă bine ecranată pentru a 
nu radin diferite semnale parazite în 
uparatul de emisie-recepție. 


AMPLIFICATOR 
LINIAR 05 


Cu piese puţine şi uşor de procurat 
veți putea dispune de un amplifica- 
tor (care poate fi chiar final dacă lu- 
craţi în OQRP) ale cărui performanţe 
pot satislace chiar și cele mai exk 
gente cerințe. Piesele componente 
sint obișnuite, fabricate de industria 
electronică românească. 

Construirea acestui amplificator 
pentru toate benzile de frecvență 
alocate traficului de radioamatori 
reduce complicațiile de comutare fo- 
losite de instalațiile transceiver in- 
dustriale, Reducerea punctelor elec- 
trice comutate mecunic este un dezi- 
derat propriu tuturor instalaţiilor 
«serioase», ştiule fiind avatarurile 
determinate de contactele în mișcare 

Am renunțat la amplificatorul de 
nvmil de «bandă largă» şi de nelip. 


TRIFU DUMITRESCU, 
YO3BAL 


situl filtru «trece-jos» din conside- 
rente determinate de dorința de a 
avea în antenă un semnal «curat» 
Circuitele oscilante(acordate pe free: 
vența de lucru) montate în colec- 
tourele tranzistoarelor prefinal şi fi- 
na indeplinesc această cerință. 


SCHEMA-BLOC 


Amplificatorul are în componența 
sa un număr de 4 etaje obişnuite din 
care cel final este in contratimp. 
Primele două etaje sint amplifica- 
toare RC de bandă largă, echipate 
cu tranzistoare de tip BF214-215 (T,) 
pe (12). Etajele prefinal și 

au ca sărcină de ieșire circuite 
oscilante şi folosesc tranzistoare de 
tip BD135, 137, 139, 


> 14 MHz o 
Ş 21 MHz g * 


28 MHz [=] 
; 29 MHz / 


PERFORMANŢE 


Puterea de ieșire este de aproxima- 
tiv 8 W P.E.P. pentru un semnal de 
intrare de 20 mV,, Aceste perfor: 
manţe se înrăutățesc pe măsura creş- 
terii frecvenţei de lucru. ajungind ca 


3,5 MHz 
7 MHz 


în bande de 28 MHz puterea la ieşire 
să fie de numai SW P.E.P. 


PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE 


Prin comutatorul K, | semnalele 
provenind de ln filtrele de bandă 
sint aplicate bazei tranzistorului T, 
montat ca amplificator RC; T, este 
de asemenea un amplificator RC. În 
colectorul lui T, găsim semnalul de 
RF amplificat lu un nivel suficient 
pentru excitare etajului final în con- 
tratimp. Circuitul oscilant La C,, 
C, favorizează semnalele în banda 
de lucru. Prin înfășurarea LL, se 
aplică bazelor lui T, şi T, semnalul 
util şi tot prin L, se face și polari- 


zarea etajului final. Montarea în ba- 
zele tranzistoarelor finale a rezis“- 
toarelor de 10 Q protejează montajul 
impotriva autooscilațiilor. Pe linia 
de minus au fost montate filtre RC, 
eficace atit la frecvențe mici cit şi la 
frecvențe mari. 

Comutatorul K, Il conectează la 
antenă modulul corespunzător benzii 
de lucru dorite. 


CONSTRUCŢIA 


Piesele componente sint implantate 
pe o plăcuţă de cablaj imprimat pro- 
iectată corespunzător; se avea În 
vedere ca traseele să fie cit mai scurte 
cu putință. Întregul montaj se va 


introduce intr-o cutie metalică, care 
va fi în acelaşi timp și radiator termic 
pentru T>, Ti şi T4 (atenție ln izo 
larea colectoarelor) Valorile curen- 
ților din emitoarele tranzistoarelor 
sint: |, =BmA; 1;=12mA; Ls= 
= 20 mA; 14 = 150 mA. 

Inductanţele sa colectoarele tran- 
zistourelor T, T4 și T, sint confec 
ționate pe toruri de ferită sau fero- 
cur! cu dimensiunile: 19 x 9 x 9 pentru 
unde scurte (cu punct alb), În cazul 
în care se vor lolosi alte tipuri de 
toruri. numărul de spire va trebui să 
fie corectat corespunzător. Frecvența 
de aoțanță a circuitelor L4C, şi 
LC, va fi plasată în mijlocul benzii 
de lucru a amplilicatorului. 


3,5 MHz 120 pF. 20—100 120 pF 20—100 4spire 15 spire 2x4  2x4  15spire 4spire inductantele 


pF spire  spire Îi ay La 
pF p p iai a Tr 
7 MHz s2 pF, 10-40 82 pF er x 3 spire 12 spire 2x3 2x3 12 spire 3spire bina cu sirm 
pF Ă spire spire CuEm | 
00,5 mm 
14 MHz 39pF 10-40 39pF 10-40 2spire 6spire 2x2 2x2  6spire 2spire inductaieiute 
pF pF spire spire L, și L. se 
bobina 
2 MHz 18pF ap 18 pF 6—25 1 spiră 5 spire 2x1  2x1 5 spire | 1 spiră mă 
pF spiră  spiră "după care 
| + le înseriază co 
28 MHz! 15 pF 6—25 15pF 6—25 1 spiră4 spire 2»! 2x41 4 spire 1 spiră respunzător. 
pF pF spiră  spiră L, şi L, se 
bohinează | 
| “cu sirmă | 
29 MHz 15 pF 6—25 15pF 6—25 1 spiră4 spire 2x1 2x1 4 spire | 1 spiră CuEm 
pF pF spiră spiră 9 03 mm. 
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TRIFU DUMITRESCU, YDO3BAL, 
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IOAN CUZNEȚOV, YO3AD, 
maestru al sportului 

PETRE ENDREJEVSCHI, YO3CTW 


Un colectiv de radioamatori din cadrul Radioclubului 
«Tehnium» au proiectat și experimentat un transceiver 
simplu, cu piese relativ puţine, care să fie accesibil tuturor 
celor ce stăpinesc principiile de bază ale radiocomunicați- 
ilor. Cu excepția filtrului electromecanic și a cristalelor 
de cuarț, toate componentele sînt de producție româ- 


nească. 


Mergiînd pe linia reunirii într-un singur bloc a emiţătoru- 
lui și receptorului, în cele ce urmează descriem acest 
transceiver cu multiple posibilități de lucru. 

Pentru a împiedica fenomenele nedorite (autooscilaţii, 
modulație de frecvență parazită etc.), puterea de ieșire 
la emisie este de numai 500 mW. 


SCHEMA BLOC. Compistul 
este format dintr-un număr de 22 
de blocuri funcționale, după cum 
urmează: 1) amplificator de micro- 
ton; 2) preampiificator de audio- 
frecvenţă (se folosește pentru toa- 
te modurile de lucru: BLU, TLG, 
AM, FM); 3) ampliticator final de 
audiotrecvenţă; 4) sistemul de re- 
glaj automat și manual al ampliți- 
cării pe lanțul de radiofrecvenţă, 
recepţie; 5) oscilator de purtătoare 
(500 kHz), 6) mixer echilibrat (se 
folosește la recepție şi emisie); 
7) ampiiticator D.5,B. emisie și 
amplificator fpecvenţă intermediară 
recepţia; 8) filtru electromecanic, 
500 kHz; 9) amplificator BLU emi- 
sia, recepție; 10) mixer cu diode, 
500 kHz — 9 MHz, emisie și recep- 
ție; 11) amplificator emisie, recep- 
ție, 9 MHz; 12) oscilator local, 9,5 
MHz sau 85 MHz; 13) mixer cu 
diode, 9 MHz—3,5 MHz, 7 MHz, 
14 MHz, 21 MHz, 28 MHz: 14) osci- 
lator cu frecvență variabilă, 12,5— 
12,7 MHz, 16,0—16,1 MHz, 50— 
5,35 MHz, 12,0—12,450 MHz şi 19,0— 
20,0 MHz; 15) amplificator frecvență 
intermediară (509 kHz) pentru re- 
cepție, modulație de amplitudine 
și modulație de irecvență; 16) am- 
pliticator limitator și demodulator 
pentru modulație de frecvență 
(TAA 661); 17) amplificator de 
radiofrecvenţă şi filtrul de bandă 


corespunzătoare tuturor dome- 
niilor de frecvenţă; 18) amplificator 
de radiotrecvenţă pentru emisie și 
țiltrele de bandă corespunzătoare 
tuturor domeniilor de frecvenţă; 
19) amplificator de putere (nu este 
cuprins în schemă); 20) bloc de 
comandă cuprinzind automatiză- 
rile; 21) alimentator de la rețea 
(cuprinde un stabilizator cu două 
trepte); 22) oscilator de audio- 
frecvență (f=1 kHz), 


EMISIE 

Puterea utilă: 500 mW/500 

Atenuarea undei purtătoare: mai 
bună de 50 dB. 

Atenuarea benzii laterale nedo- 
rite: 60 dB pentru filtrul electro- 
mecanic EMF 500. 

Atenuarea produselor de mixaj 
nedorite: mai bună de 40 dB. 

RECEPȚIE 

Sensibilitate: mai bună de 1+V 
pentru un raport semnal-zgomot 
10 dB. 

Atenuarea frecvenței imagine: 
40 dB. 

Stabilitatea frecvenței oscilato- 
rului variabil: după două ore de la 
pornire are o alunecare de 300 Hz 
pe oră. În următoarele 24 de ore, 
alunecarea nu este mai mare de 
100 Hz. Stabilitatea oscilatorului 


variabil! este ceva mai redusă doar 
în banda de 28 MHz. În cursul 
unui QSO de 30 de minute au fost 
necesare 4 corecții ale frecvenței. 


RECEPTORUL 

Partea de recepție a transceive- 
rului «Tehnium» a fost concepută 
pentru a fi folosită în toate benzile 
de unde scurte alocate traficului 
de radioamatori; cu unele adăugiri, 
ea poate servi şi în benzile de unde 
ultrascurte. 

De la releul de antenă, semnalul. , 
de radiofrecvență se aplică pe bo- 
binele de antenă, funcție de banda 
dorită (L 38, L 40, L 42, L 44, L 46), 

Semnalul este apoi transmis pri- 
mului circuit oscilant, care este 
cuplat capacitiv cu cel de-al doilea. 
Filtrul de bandă este compus din 
două circuite oscilante cuplate în- 
tre ele capacitiv (de exemplu, ban- 
da de 3,5 MHz: L 38, L 39, C=12 pF, 
L 48 și L 49, bobina de cuplaj cu 
ampliticatorul de radiofrecvență). 

Tranzistorul T 22 (lucrează ca 
amplificator de intrare) poate fi 
de diferite tipuri, pe care le vom : 
enumera în ordinea pertormanțe- 
lor obținute: BLX65, BFW17, 2N3866, 
2N3553. Curentul de smitor al tran- 
zistorului T22 este de aproximativ 
30 mA; aceasta îl conferă elimina- 
rea Intermodulaţiei. Sarcina am- 
plificatorului de intrare este consti- 
tuită de un șoc de radiofrecvență 
(5.hH). Prin dioda D24 de tip BA244 
semnalul se aplică mixerului com- 
pus din L 35, L 36, L 37, diodele 
D 20—D 23 și L 32, L 33, L 34, la 
leşirea cărula va fi selectat semna- 
lul corespunzător. primei frecvențe 
intermediare (9 MHz). 

Inductanțele L 31, L 30, L 29 şi 
L 28 constituie un prim filtru de 
bandă, acordat pe frecvența de 
9 MHz. Semnalul cules cu L 28 
este aplicat pe baza tranzistorului 
T 20, montat ca amplificator. Bo- 
bina L 27 este sarcina amplificato- 
rului. L 26 transferă energia filtru- 
lui de bandă (9 MHz) spre mixerul 
9 MHz—500 kHz. Prin intermediul 
inductanțelor L 18, L 17, L 16, 
mixerul este cuplat cu baza pri- 
mului amplificator al celei de-a 
doua frecvențe intermediare, tran- 
zistorul T 17, care are ca sarcină 

8 L 15. Inductanța L 14, impreună 
cu condensatoarele serie de 1 nF, 
transferă semnalul la intrarea fil- 
trului electromecanic. Mai departe, 
semnalul este aplicat bazei lui 
13. L9L83 L4șiL 3 formează 
circuitele prin care semnalul se 
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aplică mixerului echilibrat care are 
in componenţa lui diodele D 7— 
D 10. Din punctul de conexiune al 
diodelor D 8 și D 9 se extrage sem- 
nalul de audiofrecvență în cazul 
în care receptorul funcționează în 
BLU sau și se aplică tranzisto- 
rului T 8. Pe cursorul potenţio- 
metrului P 6 se aplică semnalul 
de radiofrecvență (500 kHz) pro- 
venit de la oscilatorul cu cuarț 
echipat cu tranzistorul T 11. Pentru 
a urmări calea pe care o parcurge 
semnalul de frecvenţă intermediară 
panty recepţia semnalelor modu- 
ate în trecvență sau amplitudine, 
trebuie să ne întoarcem la ieșirea 
amplificatorului echipat cu 17, 
unde găsim un divizor format din 
două condensatoare de 1 nF și 
de 10 nF. In punctul de conexiune 
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al acestora se cuplează baza lui 
T 15, care impreună cu T 14 for- 
mează amplificatoarele pentru mo- 
dulația de amplitudine și frecvenţă. 

Dioda D 11, EFD108, este detec- 
torul pentru MA; de la capătul 
cald al inductanței L 6 se aplică 
semnalul demodulatorului de frec- 
vență echipat cu circuitul integrat 
TAA661. Pe modulul de lucru MA 
şi FM tranzistoarele T 13 și T 11 
nu sint alimentate, Semnalul de 
audiofrecvență obținut de la cele 
trei detectoare BLU—CW, AM 
și FM— se aplică, prin intermediul 
diodelor de comutație D 4, D5 și 
D 6, unui preamplificator de audio- 
frecvență (T 8 și T 7) si mai depar- 
te, ampliticatorului final de audio- 
frecvență prin intermediul poten- 
țiometrului P 1. Controlul automat 
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şi manual al amplificării se reali- 
zează asttel: din emitorul repeto- 
rului de AF (T 7) semnalul se aplică 
unui amplificator (T 2), apoi el 
este redresat (D 1 și D 2) și aplicat 
bazei lui T 1 (amplificator de curent 
continuu). Din colectorul lui T1, 
prin P3 şi P2, se aplică tensiunea 
de polarizare a tranzistoarelor cu 


amplificarea controlată (T 20, T 17, 


T 15, T 14, T 13). Potențiometrul 
P 4 reglează curentul care trece 
prin instrumentul indicator de nivel 
al semnalului de radiofrecvență 
«S». 
OSCILATOARELE 

Pentru realizarea schimbărilor de 
frecvenţă și pentru obținerea sem- 
nalului BLU, transceiverul a fost 
echipat cu trei oscilatoare, după 
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cum urmează: 

1) OSCILATORUL CU FREC- 
VENȚĂ VARIABILĂ. Are în 
componența sa patru tranzistoare; 
T 24 este montat ca oscilator de tip 
Clapp. În baza lui T 24 se află co- 
nectate, prin intermediul unul co- 
mutator K 1—2, circuitele oscilante 
corespunzătoare frecvențelor de 
lucru. Potenţiometrul P 9 comandă 
polarizarea diodalor D 26 şi D 77, 
realizindu-se astfel calibrarea sca- 
lei la emisie și recepție. Tranzistoa- 
rele T 25 şi T 26 sint montate ca 
repetoare, T 27 echipează ampli- 
ficatorul de tip RC, care asigură 
la leșirea lui un nivel corespunză- 
tor semnalului de radiolrecvență 
ce se aplică primului mixer (D 20— 
D 23), 

Condensatorul variabil este de 
tipul celui folosit la radioreceptoa- 
rele «Mamaia», «Gloria», «Mon- 
dial» etc. 

2) OSCILATORUL CU 
CUARȚ DE 8,5 MHz—9,5 MHz 

Pentru obținerea celei de-a doua 
trecvențe intermediare se foloseşte 
un oscilator cu cuarț de tip Colpitts 
(T 18—T 19), cu două frecvenţe de 
lucru: 85 MHz sau 9,5 MHz; prin 
schimbarea valorii frecvenţelor, se 
obține semnalul BLl sau BLS, după 
dorinţă, cu un filtru electromecanic 
EMF 500 V sau EMF 500 N. 

Potențiometrul P 8 comandă po- 
larizarea diodelor D 18 și D 19. 
Astfel, frecvența de oscilație a 
cuarțurilor este controlată în |i- 
mitele a 2—3 kHz, ceea ce la recep- 
ție constituie un reglaj fin al frec- 


+ RAA 


venței. Pe poziția de emisie, P9 
asigură revenirea la valoarea ini- 
țială a frecvenţei. Diodele de co- 
mutație D 16 și D 17 fac posibilă 
conectarea numai a unuia din cele 
eter cristale de cuarț, după nece- 
sități, 


Tranzistorul T 11 echipează os- 
cilatorul de refacere a purtătoarei, 
în care elementul oscilant este un 
cristal de cuarț cu frecvența de 
500 kHz. Valoarea capacităţii de 
cuplaj cu potențiometrul P 6 va îi 
ajustată pentru a obține un maxim 
de semnal la ieşirea detectorului 
BLU cu un minim de zgomot. 
Rezistența de alimentare a oscila- 
torului (4700 ) se alege, pentru 
un curent de 10 mA, prin dioda 
Zener. Acest oscilator este fo- 
losit numai pentru semnal BLU 
sau TG. 


Pentru obținerea unui semna! 
sinusoidal s-a adoptat o schemă 
de oscilator cu defazare RC. Va- 
lorile condensatoarelor și rezistoa- 
relor de defazare asigură o frec- 
vență de oscilație de 1 kHz. Cu 
ajutorul potențiometrului P 11 se 
reglează punctul de funcționare a 
tranzistorului T 28, pentru a obține 
la ieșire un semnai de formă cit 
mai sinusoidală, 

Din cursorul potențiometrului 
P 10, semnalul de AF este aplicat, 


prin dioda D 30, la intrarea tran- 

zistorului T 9 (prin manipularea 

tensiunii de polarizare) şi mai de- 

pa mixerului cu diodele D 7— 
0. 


Tensiunea de audiofrecvență de 
la microfon sau de la geriezatorul 
de audioirecvență T 28 estădapli- 
cată pe intrarea amplificatotiilui 
(T 9). Din emitorul lui T 10, PO 
dioda D 3, semnalul ampliti 
este aplicat mixerului echili 
(D 7—D 10), la ieșirea ac 
obținindu-se semnalul D.S.BTL 4). 
Prin intermediul transigfmatoru- 
lui L 8, L 9, semnalul este aplicat 
bazei lui T 12, montat ca amplitica- 
tor, apoi prin L 11 se ajunge la 
filtrul electromecanic şi la T 186 
Semnalul BLU 500 kHz este aplicat 
prin L 16, L 17, L 18, L 19, L 20 
mixerului (D 12—D 15), concomi- 
tent cu semnal de 8,5—95 MHz. 
La ieşirea sa găsim componentele 
de mixare. inductanțele 25, L 26 
sint componentele îlltrului de ban- 
dă (9 MHz); prin L 27, semnalul 
BLU este aplicat pe baza lui T 21. 
Cel de-al doilea filtru de bandă 
pe 9 MHz este constituit din L 29 
şi L 30. De la ieșirea lui L 31, prin- 
tr-un cablu coaxial, semnalul de 
radiotrecvență este transmis bo- 
binei de cuplaj L 32 a mixerului 
D 20—D 23. Acest ultim mixer 
face conversia de frecvență din 
9 MHz în banda de lucru dorită, 
prin schimbarea frecvenței de lu- 
cru a oscilatorului cu frecvență 
variabilă. leşirea mixerului prin L 36 
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și D 25 este cuplată la ieșirea fll- 
trului de bandă compus din două 
circulte cuplate capacitiv, Comu- 
tatorul K 3 stabileşte banda de 
lucru dorită. Semnalul BLU, îil- 
trat, este aplicat bazei tranzisto- 
tului Ț 23, montat ca amplificator. 
Pentru a impiedica posibilitatea 
apariției unor tanomene nedorite, 
ampliticatorului de radiofrecvență 
i s-a aplicat o puternică reacţie 
negativă între baza şi colectarul 
tranzistorului. Din colector, prin 
capacitatea de 10 nF, semnalul 

transmis la Ieşirea transceive- 


rului. 
BLOCUL DE 
AUTOMATIZARE 

Modul de lucru pe recepție se 
alege acţionind unui din cele trei 
comutatoare constituite într-o cla- 
viatură cu autoexcludere. Prin con- 
tactele de repaus și de lucru ale 
comutatorului se fac alimentările 
in curent continuu ale divernalor 
etaje și diode de comutare. Atunci 
cind prin contactul PTT se ali- 
mentează infășurarea releului RLL, 
transcelverul este în poziția de 
comisie SSB—CW. Prin manipu- 
larea tensiunii de polarizare a dio- 
dei D 30 oscilatorul de 1 kHz intră 
in funcțiune. 


REGLAJUL 


În cale ce urmează indicăm or- 
dinea de montare a etajelor com- 
ponente, punctele de măsură şi 
valorila electrice ce trebuie obți- 


nute pentru un reglaj corect, res- 
ra o funcționare optimă. Etajul 
nal de audiofrecvenţă va îi mon- 
tat primul, aceasta pentiu ca atunci 
cind se tac reglajele celorlalte 
să avem şi un control acustic, 
punctul de măsură M 1 curentul 
va trebui să fie de 10 mA. Pentru 
obțineraa acestui curent se ajus- 
tează valoarea rezistorulul montat 
în bazele lui T3 și T4 (270/.), 
Tranzistorul T 5 este polarizat 
prin două rezistoare de 15 kO la 
minus și 82 KG. în paralel cu un 
condensator de 1 nF la punctul 
de unire a rezistoarelor din emi- 
toarele lui T3 și T4 Tensiu- 
nea din punctul M2 va îi de 


7 Ea + 0,7 V; în caz contrar, se 
modițică rezistorul de 2 ka. 
Forma de undă în M2 va îi sinu- 
soidală pentru o putere de iaşire 
de aproximativ 2 W și pentru o 
tensiune la intrarea propie da 
torului (T 8) de 5 mVwv. În caz că 
sensibilitatea acestuia este mai 
mare, se va mări rezistorul de2 ME, 
montat între baza și colectorul lui 
T 8. Pentru a regia etajele ampli- 
țicatoare ale părții de recepție, 
AM, FM, în punctul M 6 se conec- 
taază generatorul de semnal stan- 
dard (semnal 500 kHz), nu Inainte 
de a desface legătura cu L 18. 
Potenţiometrul pentru reglarea 
manuală a amplificării va fi pus 
într-o poziție în care pe emitorul 
tranzistorului T 17 se măsoară 
o tensiune de 3 Vcc. Pe măsura 


reglării miezurilor de acord ale 
bobinelor, se va micșora semnalul 
de la generator, şi, dacă este cazul, 
și sensibilitatea (P 2). În conti- 
nuare facem verilicarea frecvenței 
oscilatoarelor celei de-a doua 
schimbări de frecvență, 8 500 kHz 
şi 9500 kHz, Tensiunea de radio- 
frecvență în punctul M 9 va îi de 
aproximativ 143 Vw. Schimbind 
frecvența generatorului de semnal 
în 9000 kHz, a! va fi conectat la 
capătul lui L 27. După alinierea 
filtrului L 26, L 25, se mută ieșirea 
generatorului la capătul lui L 31 
pentru a acorda filtrul L 29, L 30; 
se reface și acordul lui L 25, L 26 
Operaţiunea se repetă de citeva 
ori pină la obținerea unei alinieri 
coracte: Partea de recepție a mo- 
dulaţiei de frecvență necesită In 
plus ajustarea acordului inductan- 
ței L 7 pe mijlocul benzii. Nu pe 
laterale! 

În continuare se va proceda la 
alinierea circuitelor de intrare. Dacă 
dispunem de un vobuloscop, re 
glajul se face relativ uşor, avind 
posibilitatea vizionării curbei de 
răspuns a circuitelor componente. 
Lucrul cu generatorul de semnale 
standard este mai complicat; frec- 
vența generatorului va fi fixată 
întfi pe mijlocul benzii respective 
şi mai apoi pe trecvenţele supoerioa- 
ră şi inferioară. Operația se repetă 
pină la obţinerea benzii de trecerea 
dorite, cu o atenuare cit mai mică. 
Prin modificarea capacității de cu- 
plaj a celor două filtre de bandă 


se moditică coeficientul de cuplaj 
şi, implicit, banda de trecere. Va- 
lorile date în schema de principiu 
sint corecte pentru montajul con- 
struit de noi; cuplajele parazite 
între bobine sau în cablaj pot aduce 
modificări pe care va trebui să le 
corectaţi. 

Reglarea lanțului de emisie va fi 
începută cu generatorul de audio- 
frecvență, astfel încît prin mane- 
vrarea potențiometrului P 11 să 
se obțină la ieșire un semnal si- 
nusoidal. După montarea oscila- 
torului de purtătoare (T 11) — în 

unctul M 4 —, se va vedea o osci- 
ogramă de formă sinusoidală cu 
un nivel de 1,5 Vwv. Dacă nivelul 
de ieșire în M 4 sau forma de undă 
nu sint cele indicate, va fi necesară 
o ajustare a rezistenței de polari- 
zare a bazei tranzistorului T 11 
(120 k.2), După montarea primului 
etaj de ampliticare DSB (T 12) şi 
acordarea lui L 10 pe 500 kHz, 
se va trece la reglarea mixerului 
echilibrat. Elementul de reglaj este 
P 6; se va căuta o paste pentru 
minimum de semnal în M 6, fără 
semnal la intrarea amplificatorului 
de audiotrecvenţă-emisie. Cu ma- 
nipulatorul de telegrafie apăsat se 
stabilește poziţia optimă a lui P 10, 
vizionind semnalul DSB în M&; 
semnalul trebuie să fie nedefor- 
mat. Punctele de funcționare ale 
amplificatoarelor de emisie T 12, 
T 16, T 21 și T 23 se vor stabili 
prin modificarea rezistențelor de 
polarizare a bazelor tranzistoare- 
lor respective, 


Reglarea oscilatorului cu frec- 
venţă variabilă se va face cu mare 
rigurozitate, de performanţele lui 
depinzind funcţionarea întregului 
montaj. Piesele componente vor 
fi de cea mai bună calitate. Reco- 
mandăm folosirea unor condensa- 
toare cu mică argintată la circul- 
tele oscilante; rezistoarele vor fi 
de tipul cu peliculă metalizată. 
Condensatoarele trimer sint cu aer, 
În punctul M 10 trebuie să avem 
un semnal de formă sinusoidală; 
acesta se obține prin modificarea 
rezistorului de polarizare a bazei 
tranzistorului T 24 (100 kQ). Pla- 
ca de cablaj imprimat, cuprinzind 
oscilatorul cu frecvenţă variabilă, 
va fi montată într-o cutie de metal 
de dimensiuni corespunzătoare, 
căptușită în interior cu tree 
expandat. leșirile de alimentare 
în curent continuu se vor tace 


prin condensatoare de trecere. Frec- 


venţa de lucru a oscilatorului pen- 
tru benzile de 3,5 MHz, 7 MHz, 
14 MHz, 21 MHz, 28 MHz sînt urmă- 
toarele: 5 500—5 850 kHz, 16 000— 
16 100 kHz, 5 500—5 850 kHz, 12 000- 
12 450 kHz, 19000—20 000 kHz. 
Pentru alimentarea întregului 
montaj este necesar un redresor 
cu două trepte de stabilizare, 18 V 
şi 12 V, capabil să debiteze un cu- 
rent cu o intensitate de 15 A. 


ASAMBLAREA 


Principalele blocuri funcționale, 
cuprinse în figurile 1, 2 şi 5, vor fi 
montate în cutii metalice. 


Intrările şi leșirile în curent con- 
tinuu şi de audiofrecvenţă se vor 
face prin condensatoare de trecere, 
La proiectarea cablajului imprimat 
se va avea în vedere o plasare 
judicioasă a pieselor, pentru evita- 
rea cuplajelor parazite. Toate co- 
nexiunile între cutille care cuprind 
blocurile funcţionale se vor face 
cu cablu blindat şi cu cablu co- 
axial pentru cele de radiotrecvenţă. 

Tipurile de tranzistoare şi diode 
folosite în montaj sînt următoarele; 
T.4,T2,7.5,.1.14, 7 12,.1.14,.115 
T 16, T 17, T 18, T 19= BC109, 
BC173; T 3 = BD136; 7 4 = BD1%; 
T7T8T9, T 10, T 28 = BC179; 
T 20, T 21 := BF214, BF198, BF240; 
T 22, T 23 = BLX65, BFW17, 2N3866, 
2N3553; T 24, T 25, T 26, T 27 = 
BC172, BC173; T 6 = EFT319, 
EFT353, EFT323; D 1,02, 07, 
D838, D9, D010,D012,D13,D14, 
D 15, D 20, D 21, D 22, D 23 = 
1N4148; D 3, D4, D506, Dr, 
D 16, D17,D24,D25,D26, D027, 
D 29, D 3% = BA243, BA24; 
D 18, D 19, D26, D27 = BD139; 
D 28, D 31 = PL9VIZ. 

Confecţionarea părții mecanice 
a transceiverului depinde de posi- 
bilitățile de execuţie ale fiecăruia, 
de imaginaţia constructivă, de ex- 
periența personală și de gust. Au- 
torii stau la dispoziție cu lămuriri 
suplimentare la adresa: Radioclu- 
bul «Tehnium» YO3KWH, str. Slă- 
tineanu nr. 16, sector 1, București 
(P.O. Box 1332 București 13), 
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La 21 octombrie 1879, Thomas 
Alva Edison, născut la 11 februa- 
rie 1847, obținea prima reușită 
în experiențele pe care le făcea, 
de mai bine de un an, cu becul 
cu incandescență, pentru ca peste 
patru ani, la 15 noiembrie 1883, 
continuind experiențele în vederea 
prelungirii vieții filamentului elec- 
tric, să descopere fenomenul nu- 
mit și efectul EDISON. 

Celebrul inventator observase a- 
pariția unui curent electric în cir- 
cuitul format între un fir de platină 
introdus în balonul unei lămpi e 
lectrice golite de aer și filamentul 
acesteia, cu condiția însă ca plusul 
sursei de curent să fie legat la 
anod; atunci cind polii bateriei 
erau inversați, curentul era absent, 

Despre această descoperire, Edi- 
son a publicat, sub titlul «Un feno- 
men în lampa Edison», o scurtă 
notă în revista «Engineering», nu- 
mărul din 12 decembrie 1884, volu- 
mul 38, pagina 553, în care descria 
fenomenul, dar căuta și să-l ex- 
plice. «Fenomenul se produce chiar 
dacă electrodul de platină se află în 
exteriorul balonului. În acest caz 
curentul trece prin sticlă.» Acum 
urmează explicația: „Este vorba, 
probabil, de Iimprăștierea «recti- 
linie a particulelor încărcate de 
aer (sau cărbune) de la filamentul 
incandescent.“ 

După cum se poate lesne ob- 
serva, explicația dată este în între- 
gime greșită. 

Ceea ce descoperise Edison dar 
nu putuse să explice era efectul 
termoelectric, cunoscut şi sub de- 
numirea de efectul Richardson, 
după numele savantului britanic 
Sir Owen Williams Richardson, 
care a obținut Premiul Nobel pentru 
fizică în anul 1928, și care a cercetat 
efectul Edison în timpul unor studii 
pe care le-a întreprins în Statele 
Unite, la Universitatea din Prince- 
ton, în anii dinaintea izbucnirii pri- 
mului război mondial. Nu credem 
că este inutilă o definiţie a efectului: 
«Emisiunea electronilor dintr-un so- 
lid (metal, dielectric, semiconduc- 
tor), încălzit la o temperatură suti- 
cient de înaltă pentru ca, în virtutea 
vitezelor (dezordonate) dobindite, 
electronii să poată invinge forțele 
care Îi rețin în corp». 

Edison a obținut, la 21 octombrie 
1884, patentul american nr. 307 031 
pentru efectul care-i poartă numele. 


Conţinutul rubricii de față rotiectă In mod voit 
diversitatea mare a constructorilor amatori în 
ceea ce priveşte nivelul cunoştinţelor teoretice 
și practice, preocupările, înclinațiile, pasiunile 
şi necesitățile lor ae teii gradul de dotare cu 
scule și aparate atc. În ciuda acentei diversităţi, 
care face foarte greu de definit conținutul și 
obiectivele unui laborator electronic, se poate 
totuși schița o ordine de abordare şi realizare 
pe drumul cel mai scurt a acestui deziderat firesc 
ai oricărui constructor amator, 

Se incepe, dusigur, cu acumularea unui bagaj 
minim de cunoștințe teoratice (matematică, fi- 
zică, electronică). Se poate construi și fără a 
înțelege bine fenomenele, funcționarea apara- 
telor, dar in acest caz riscul de a greşi și de a strica 
esto foarte mare, rezultatele sint intotdeauna mai 
siabe și satisfacția reuşitei incomparabi! mai 
mică. Nu trebuie insă așteptată teoria cuantelor 
pentru a te apuca să construieşti un generator 
do ton sau o lampă filatoare. Cunoștințale se com- 
pletează pe parcurs, activitatea practică ugurind 
asimilarea lor. 


RGANIZAREA 
UTILARER 


LABORATORULUI 


Cu miinile — chiar «de aur — putem Indoi sau 
lega o sirmă, putom râsuci un buton stc., darnu 
putem tăia și găuri tabiă, bate cuie eta Sint strict 
necesare citova scule și unelte pentru efectuarea 
operaţiilor mecanica și electrice lundamentale: 
foartece, surubolnițe, clesti, ciocan, bormaşină 
cu trusă de burghie. ferăstrău, bomtaior, rusă de 
pile, pensetă, ciocan de lipit, trusă de traforaj, 
menghină etc. 

Materialele şi piesele necesare și le procură 
fiecare in funcție de obiectivele de moment sau 
în pornpectivă. Oricum, constructorul amator are 
nevole În mod frecvent de: condurtoare izolate 
simple şi lițate, cu diverse secțiuni; plăci de plas- 
tic, textolit sau sticlotextolit, simple si placate 
cu folio de cupru; şuruburi, piulițe, albe divorsa; 
cositor (filudor), saciz, pastă decapantă, apă tare; 
papuci, cose, mufe, banane, crocodiii, bome 
diverse; intrerupătoare și comutatoare, baterii, 
La reari de tensiune joasă 

n cega ce privaștie aparatele, recomandabil 
este să so inceapă cu un instrument unlvorsal de 
măsură și o sursă reglabilă de tensiune continuă. 
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BCARACTERISTICILE 
b INSTRUMENTULUI INDICATOR 


Pentni construcția multimetrelor 
) 'se foloses de obicei instrumente in- 
d dicatoare sensibile (microamperme- 
tre de curent corminuu) avind scala 
divizată liniar (diviziuni echdistante), 
cu gradaţii în intervalele 0— 30, 0— 50, 
0-—100 etc - 

Toate calculele implicate se buzear 
ză pe cunoaşterea celor trei mărimi 
care caracterizează, în esență, orice 
instrument indicator: 

—— rezistența internă R, (rezistența 
ohmică a bobinei), notată de obicei 
pe spatele carcasei ; 

— curentul |, care produce devia- 
ţia acului la cap de scală (ultima divi- 
ziune), notat de obicei pe scală, și 

— căderea de tensiune pe instru- 
ment, U,, atunci cind acul se uflă ln 
cap de scală. 

Aceste trei mărimi sin! legate între 
ele prin legea lui Ohm, UR, 
deci este suficient să cunoaştem două 
dintre ele. ă 

Determinarea curentului |, se poate 
face prin comparaţie cu un aparal 
etalonat, așa cum se arată în figura | 
De exemplu, dacă știm că instrumen- 
tul nostru (A,) este un microamper: 
metru cu |, < 100 HA, putem folosi 
ca etalon (A) un microampermetru 
cu 100 4A la cap de scală, R=|10k0 
şi P=100—250 kQ. iniţial P se află 
în poziţia cu toată rezistența înserintă. 
Deplasind fin cursorul, se aduce acul 
instrumentului A, la cap de scală, 
moment În care se citeşte pe A, 
valourea dorită a curentului |, Ana- 
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log se fac aranjamente și pentru alte 
sensibilităţi, avind grijă să se respecte 
poluritățile și să se prevadă vulori 
adecvate pentru rezistența de limi- 
tare, R. 

Rezistenţa internă R, se determină 
de obicei prin metode indirecte. În 
principiu este posibilă mâsururea ei 
cu ajutorul unui ohmmotru, dar există 
tiscul delenorării instrumentului prin 
uplicurea unei tensiuni prea mari la 
bornele. lui. 

Una din metode este prezentată În 
figurile 2 și 3. Cunoscind valourea Le 
alegem experimental rezistența R 
(fig. 2) în jurul valorii U/l, aste) 
incit acul instrumentului să indice 
exact capul de scală De exemplu 
pentru | =S0/AșsU=15V, R, va fi 
în pui suloru de 1.59 010 "A 
= 30 482 (practic se poute luu o re 
zistență fixă de 24—27 k82 în serie 
un un potențiometru de 10 KE. dat 
iniţial la maximum) Întrerupem apoi 
circuitul și măsurăm exact valoureu R,, 
după care inlercalăm în serie cu ca 
o nouă rezistență, Ra (fig 3) aleasă 
astfel încât acul instrumentului să in- 
dice exact mijlocul scalei Întrerupem 
circuitul și măsurăm exact valoarea R, 
Lege lui Ohm scrisă pentru cele două 
salii LU RR gi 1,2 
= VIR, e Rar RO ne cbmuluue prime 
jr-un culcul amplu, ba rs prestarii 
chutale. R = R>—R,. Rezultate foarte 
hune se po! obține prin această me 
todă ducă se foloses pentru R, și Ra 
rezistențe de precizie (+1%) sau 
cutii decudice cu rezistențe etalon. 

UD uliă metodă este arătată. în fi- 
pi 4. Cu K3 deschis şi K, închis 
contact), se ajustează P, astfel ca 


acul să indice exact cupul de scula, 

se race K, şi se ujustează 
Li să indice exact la 
mijlocul scalei. Presupunind că prin 
aceasta curentul total absorbit de la 
sursă nu s-a modificat. rezultă că 
prin P; a fost «dirijat» curentul 1/2, 
egal cu cel prin instrument, de unde 
R,=P, (valoarea Inseriată a lui P, 
in acest momen) Pentru a obține 
rezultate cit mai precise cu ncenată 
metodă, grupul U-R,—P, trebuie 
să constitule n sursă ideală de curent 
cu valoarea 1, Aceasta presupune 
rezistență totală foarte mare (deci şi 
tensiune de alimentare mare), pentru 
ca valoarea curentului să nu fie in- 
“fluenţată practic de conectarea lui P, 
Cum R, este de obicei de ordinul 
sutelor de ohmi sau af kiloohmilor, 
grupul R, +P, sc va luu de ordinul 
sutelor kiloohmi sau ul mega 
ohmilor. 

De exemplu, dacă |,= pu- 
tem lua W=30 V, deci R+P vali 
de ordinul a 30 V/60:10- “A = so kA: 
ludm R, =430-—470k0 şi P => 100%, 
du inițial ln maximum, Si aici se 
po! folosi cu succes în locul lui P, 
cui decadice său rezistențe de pre- 
iz evitindu-se astfel mânurarea ln 
ahmmetru. În lipsa unci surse cu ten- 
siunea continuă de 30 V, măsurarea 
se punte face aproximativ şi cu 
14 9=12V, 

Maârimile |, şi R, fiind astfel cunos- 
cute, tensiunea U, rezultă simplu din 

odusul lor, dei ne putem apuca de 

ucru- Nu trebuie să ne sperie cven- 
tualele erori de +2", sau chiar + 5%, 
deoarece schemele practice pe care 
le vom calcula și realiza pe baza 
acestor mărimi vor fi, oricum, retu- 
şate ln etalonare, 


RINPERINETRU 


ie că ampermetrele măsoară 
intensitatea curentului electric care 
trece printr-un circuit dat, alcătuit în 
esență dintr-o sursă de tensiune şi o 
rezistență de sarcină, De aceea, ele 
se conectează în serie cu circuitul 
respectiv. (fig. 5) și trebuie să aibă o 
rezistență internă cit mai mică, pen- 
tru a nu afecta semnificativ valoarea 
curentului (R4« R). 

Pentru a transforma un micro sau 
miliampermetru (cu R, Î, cunoscute) 
în ampermetru avind deviația acului 
la cap de scală corespunzătoare unui 
curent de n ori mai mare, l=nil, 
(n > 1) este suficient să4 conectăm în 
paralel o rezistență R cu valoarea 


Re = „Ei, am cum se arată în 


pi 6. Spear atunci cînd acul 
a scalei, putem scrie: 
fear tu be şi 1=1,+ Îş, de unde 


RI RI R 
deducem Rp = m lt e —- 
adie PI 23 iz i! 

Rezistenţa Rs, numită şunt, trebuie 
deci să aibă valoarea Rs=R,/(n—!) 
unde n este factorul de desensbilizare 
a instrumentului. 

Exem, "pi Avem un microamperme- 
tru cu Î,= 10044 şi R;=3000 0 și 
dorim să-l transformăm În am 
tru cu LA la de scală. Din |=|A, 
n=1/1l= 1 A/100:10-* A= 10 000, de- 
ducem n-l=9999 şi R;=05 9 
Pentru I=O01A am fi obţinut 
Rs 3,003 9 ete. 


Rezistența internă a ampermetru= 


lui astfel rezultat. este RR n. lucru 
care se poate deduce jur culculind 
rezistența echivalentă a grupului para- 
le! RAIRs. 

Pentru a putea măsura suficient de 
precis o gamă cit mai largă de curenţi, 
ampermetrele sint prevăzute de obicei 
cu mai multe domenii (sensibilităţi), 
selectabile printr-un comutator. La 
alegerea lor se ține cont de acoperirea 
cît mai judicioasă a plajei totale pro- 
pes (de exemplu, între O și | A, între 

3 A etc.) ca şi de divizarea scalei 
pe instrumentul folosit. Astfel, dacă 
scala este gradată în intervalul 0 —30, 
este recomandabil să alegem dome- 
niile dintre «multiplii» lui 3 (pentru 
a putea citi și interpola uşor), ca de 
exemplu: 0,6 mA-—3 mA — 6 mA — 
30 mA — 60 mA — 300 mA — 
600 mA —3 A. 

Mai multe domenii înseamnă mai 
multe şunturi, calculate după relaţia 
precedentă, pentru valorile respective 
ale lui n. Problema este însă, cum le 
conectăm la instrument? 

Vom Începe cu exemplul prost din 
figura 7, în care şunturile Rs, Rea 
sînt conectate pe rînd prin comulu 


torul K. Într-adevăr, soluția (cei mai 
simplă. dealtiel) are două dezavantaje 
mari: în primul rind, bornele de 
intrare A —B trebuie deconectate din 
circuitul de măsurare înainte de orice 
manevrare a comutatorului (în caz 
contrar, atunai cind pirghia-cursor a 
lui K se uflă între ploturile de contact 
1—3, întregul curent de măsurat 
trece prin instrument, putindu-l dis 
truge instantaneu); în al doilea rind, 
orice defecţiune a comutatorului (co- 
nexiuni dezlipite, contacte oxidale, 
imperfecte etc.) conduce la același 
risc de distrugere a instrumentului. 

Soluția corectă a problemei — 
aplicată practic în toate AVO-me- 
trele industriale — o constituie utili- 
zarea așa-numitului gunt universal, 
Pentru a înţelege mai bine despre ce 
este vorba, să considerăm exemplul 
simplificat din figura 8, care repre- 
zintă un ampermetru cu patru do- 
menii de măsurare (comutatorul K 
în poziţiile 1-4) Notind cu 1, —1, 
curenţii indicaţi la cap de scală. avem 
Ly=ny les. lan Ie unde factorii de 
desensibilizare n, —n, (în ordine des- 
crescătoare) sint aleși după dorință. 
De exemplu, să presupunem că avem 
un instrument cu 1, = 50 44, R,= 5000 
şi dorim să-l transformâm în mili- 
ampermetru-ampermetru cu l= 
=1mă, ly=10mA, 1z=100mA și 
I=lA Rezultă n4=20, maț a 
na 2.000 și n, = 20000, 

Cele patru rezistenţe, R, —R,, le 
gate în permanență la bornele instru- 
meniului și avind rezistența totală 
R=R, +R3 + Ra + R,, corespund şum 
tului necesar pentru măsurarea cu- 
rentului 1, mai mic domeniu), 
dec Rs, = R = R/(nu—1) Pentru 
exemplul ales rezultă Rs, = R = 5000 
19 x 2630. 

Celelalte șunturi” sint: Rss=R,+ 
+ Ra + Ro, Razi +Ra şi Rs =Ru: 

Să incepem cu calculul şuntului 
Rs, corespunzător raportului de de- 


„sensibilizare n, Observăm că la re 


zistența internă n instrumentului se 
adaugă în acest caz diferența 
R=— Rs, =Ra+ Ry +R,, deci, conform 
formulei şuntului, avem: Rs, =R, = 


mi R+R= “Ru 
n, Si iai | 
jiiocuină pe R și electuind calan: 
lele, deducem: 
Ra 
n/ng (na) n, 


Rs, = 


Pentru exemplul nostru R=263 0 
n4=20 şi ny=20000, deci Ry, = 
=R, 20063 0 


Analog se calculează şi celelalte 
şuntun: 


RR R R+R-R A 
nl 

unde k, a R 

Ray RytR+R, R 
a. 


Pentru exemplul ales avem Rs = 
20 R/ADOO0 x 02630 și Ru = 
= 20 R/200 = 263 0 

Evident valorile concrete ale re 
zistențelor RR, şi R, se obțin prin 


scăderi corespunzătoare: Ri = Ry 
Ry, Ra=Rss Rai Ram Ra 
ss. 


Deşi este mui dificil de calculat, 
cinta universal se preferă In practică 
datorită avantajelor sale vizibile «cu 
ochiul liber»: în primul rind, instru- 
mentul are în permanență conectat la 
bomele sale șuniul Rs, =R. care în 
asigură o oarecare protecţie; În al 
doilea rind, comutarea de pe un do- 
meniu pe altul se înce prin Întreru- 
perea curentului de măsurat, deci nu 
mai pune în pericol instrumentul, 
Nici eventualele defecţiuni ale camu- 


tatorului nu mai sint aici dezastruoa- 
se, provocind doar fluctuații ale citi- 
cap sau ceai gena erucb Pi pasa 
(în general, uşor a 

În încheiere, vă sugerăm familiari- 
zarea cu şuntul universal e, cota 
tind montajul din figura 9. olosind 
un instrument cu |; şi R, cunoscute, 
se alege un potențiometru P (bobinat; 
eventual confecționat ad-hoc) care 
să asigure o desensibilizare a instru- 
mentului de 10—50 de ori. Se ata- 
şează polenţiometrului un cadran 
divizat şi se marchează poziţiile curso- 
rului care corespund unor curenți 
a bet Ape e Ara Bnr 

( comparaţie cu 
cb rari ndustrial plasat în 
serie, Într-un circuit uşor de calculat), 
ni fai ptr a albe odbeea 
renții maximi suporta ră mn a 
potențiometrului fără re apre- 
ciabilă! 

Mai adăugăm că, în general, În 
cazul ampermetrelor contactele şun: 
turilor trebuie să fie foarte sigure, 
materialele utilizate foarte rezistente 
şi puţin sensibile la creşterea tempe- 
raturii, iar comutatoarele de fourte 
bună calitate (cu contacte ferme), 


» VOLTMETRU 


După cum se ştiu. stietrele ser 
vesc lu măsurarea tensiunii lu bornele 
unei surse, ale unui consumator suu, 
în general, a lensiunii Între două 
puncte date ale unui circuit electiie 
(fig. 10) Ele se conectează În derivație 
(paralel) pe sumă (consumator) şi 
trebuie să aibă o pent internă 
cit mui mare peniru n nu afecta apre- 
ciubil prin curentul absorbit — 


vuloărea tensiunii de măsurat (Ro R). 


Pentru u transit, 3 a un instrument 
indicator da! ÎR,, cunoscute) în 
volimetru care să pie la cup de 
scală o tensiune | de n ori mai mare 
decit U, (n> 1) U =, este su- 
ficient să legâm în serie cu el o rezis- 
an udițiotală cu valoarea Ru, 

= (n—UR, Într-adevăr, să ep = 


figura 11, unde acul instrumentului 
indică la cap de scală, deci Afpăe 
Avem U=nU,=U, ru, sau Use 


=(—1U, şi, curentul Mind intel 
pri Ri si Rue lo UR Um Rau: 
de aia deducem uor Ru (n— Ri, 

Rezistența internă n voltmetrului 
astfel obținut este R,=R,+ Ru=nR, 

Exemplu Avem un instrument cu 
l=50 44 și R,=4001£2 şi dorim să-l 
transformă în voltmetru cu cap de 
scală la U,=1V, U;=l0V, U;= 


= 100 V. Deducem UR, = 
= 5010) AMO = 2001 Vina 
= U,/U,=1 V/210'*V = 50, n= 


s 500, n; = 5000; Ra, =(n,— R,= 
„m 49400 9 = 196000 Ru = 
m 1996002 = 20040 9 Ras 
= 1999 600 0 = 21 MO, omutarea 
domeniilor se poale [ace ca În figura 


12. peexistind riscul distrugerii in- 


strumentului (comutatorul întrerupe 
circuitul la trecerea voltmelrului de 
pe un domeniu pe altul învecinat). 

Aminteam la început că voltme- 
trele trebuie să aibă o rezistenţă in- 
ternă R, ct mai mare. În literatura 
de specialitate se intiineşie deseori 
noțiunea de sensibilitate (sau ceva 
asemănător), exprimată în «kiloohmi 
pro volt», pe care o vom nota cu $. 
Valoarea tipică a lui S este de 20 k0/V, 
ceca ce înseamnă că pad volt 
«oferib» spre măsuri tul îi 
«opune» 0 rezistență % kQ. Pe 
gama de 10V, de exemplu, voltme- 
trul prezintă o rezistență internă de 
10 V.20k0/V =200 k0 

Pentru calcularea sensibilităţii S, 
pe oricare dintre domeniile voltme- 
trului se efectuează raportul dintre 
rezistența R, şi tensiunea la cap de 


scală, U; se obține S= Ra mul 


nU, |, 
adică un lucru surprinzător pentru în- 
cepători: «kiloohmii pro vol» ai 
volimetrului hu reprezintă altceva 
decit inversul curentului |, indicat la 
cap de scală de instrumentul «liber». 
De exemplu, pentru 1,= 50 A rezultă 
$=20 kO/V; pentru 1,= 100 HA, S= 
10 k/V etc. 

Concluzia este simplă: obținem un 
voltmetru cu «sensibilitatea» cit mai 
mare (fără mijloace electronice) lolo- 
sind ca instrument indicator un micro- 
ampermetru cu |, cit mai mic. 


4 uad=Radti A 


hai E , - VU 


4; RI! 


Măsurarea rezistențelor electrice 
se face cu ajutorul ohmmetrelor. Spre” 
deosebire de voltmetre şi amperme- 
tre, ohmmetrele sint prevăzute cu sur- 
să proprie de tensiune, rezistența de 
măsurat fiind izolată practic de orice 
circuit electric (fig. 13) Există două 
categorii mari de ohmmetre (neelec- 
tronice), în funcţie de poziția rezisten- 
ței necunoscute faţă de instrumentul 
imdicator, anume ohmmetrele serie și 
ohmmetrele paralel. 

Vom Începe cu cea mai simplă vă- 
riuntă de ohmmetru serie (hg 14), 
alcătuit dintr-un circuit sene cuprin- 
zind: instrumentul indicator (micro 
ampermetru cu |, R; — cunoscute), 
sursa de lensiune continuă, U (ba- 
terii sau alimentator, cu tensiunea 


13 
| tre 1,5 V şi 30 V) rezistența de limi- 


târe Ra potențiometrul P și rezis 
tența de măsurat, R. 

Calculul schemei incepe prin ale 
gerea tensiunii. U. De exemplu, pu- 
tem lua U =4,5 V (baterie) Determi- 
năm apoi orientativ rezistența totală, 
R, care trebuie Înseziată cu instru- 

i mentul şi bateria pentru a rezulta un 
curent egal cu |: R = U/L, (putem 
neglija aici pe R, și rezistența sursei). 
De exemplu, dacă 1,= 50 uA, obținem 
R = 4,5 V/5010“A=90kQ. Teoa- 
rece o baterie nouă poate avea — la 
un curent de sarcină atit de mic — 
a tensiune la borne mai mare de 4,5 V, 
vom lua acoperitor R => 100 kUL O 
parte din această valoare totală o 
muterializăm prin rezistența Ixă Ra 
iar cealaltă parte — variabilă, pentru 
a 4 putea corecta scăderea tensiunii 
bateriei prin potențiometrul P. 
De exemplu dacă vrem să admitem 
scăderea lui U pina la 42V, R 
trebuie să fie de cel mult BA LO (P În 
zet0). Putem dea lua RR, = 75-82 +0 
şi P=22-—25 kQ liniar), 

Următorul pas ÎI constituie adu- 
erea ln zero», fără R,. În acest scop 
şe scurteircuitează bornele R, și se 
manevrează P astfel încit acul instru- 
mentului să indice exact capul de 

 Inculă. În acest moment curentul este 
1, diviziunea maximă indicată de ac 
corespunzind valorii R, =0. Deducem 
că pruduțiile ohmmetrului vor îi «pe 
dos» față de cele ale microamperimme- 
trului, avind valoarea R.=0 în dreap- 
ÎN i L) și valoarea R,= = în stinga 
(1=0) 

“| Înlăturind scurtcircuitul, conectăm 
la bornele R, diferite rezistențe cu- 
noscute și notăm într-un tabel indi- 
caţiile acului, D (diviziuni). Pe baza 
acestor date trasăm apoi pe hirtie 
milimetrică graficul D(div)= AR), pe 
care Îl vom putea folosi ulterior pentru 
măsurarea unor rezistențe necunos- 
cute (fig 15) Este de preferat ca axa R, 


e OHINIMETRU e 


să aibă divizare logaritmică. 

Schema descrisă are multe deza- 
văntaje. În primul rind, curba de 
etalonare este pronunțat neliniară 
(de fapt, toate ohmmetrele neelec- 
trânice sint neliniare); din acest mo» 
tiv, măsurătorile se pot efectua cu 
precizie satisfăcătoare numai intr-un 
domeniu limitat al valorilor R, În 
al: doilea rînd, etulonarea se «depla- 
sează» apreciabil cu stâderca tensiu- 
nii de alimentare; de aceea bursa este 
exploatată numai între limite restrine 
se de tensiune. Un dezavantaj și nai 
mare îl constitute faptul că, pentru 
a putea «deplasa» domeniul de citire 
eptimă n lui R este necesar să se 
schimbe tensiunea de alimentare, Im 
plicit grupul R.; + P (reetalonare ete.) 

O vanantă mai avantajoasă de 
chmmatru serie este cca din huni 16, 
Se ohţine o precizie suficientă de mâ- 
surare pentru valori R, cuprinse în 
intervalul (0,:Ru — 10Ru). Circuitul 
este tot serie (U —R,— Rua = instru» 
ment), cu deosebirea că nu st folo- 
seşie instrumentul «liber» (R 1), ci 
şuntat în prealubil prin şuntul varia 
bil Ry care este un potențiometru 
liniur cu valoarea Rs=(10-20)R; 
Rolul acestuia este de a compensa 
scăderea în timp a tensiunii bateriei 
de alimentare Totodată, prin ale 
goreă unor valori diferite pentru 
Rs și Ru), se pot obține mai mule 
sensibilităţi ale ohmmetrulu, pentru 
uteeaşi tensiune de alimentare. Dacă 
dorimisă mâsurăm rezistențe fourte 
mari, Vă trehui să mârim corepun= 
zăior pe | i k,, 

Vom ilustra pe scuti modul de 
calcul printr-un exemplu concret. Fie 
instrumentul un microaumpermelru cu 
ISO HA, R=600R lar mura o 
baterie cu U 4,5 V. Avem nevole de 
un potenţiomatru bun liniar, de pre- 
ferință bobina) cu vulourea Între 
IWR, și 20R, adică între 6k02 i: 
12 40 orientativ Presupunem că ma 
alt Pa 10 k02 Circuitul serie ÎI vom 
calcula pentru «mduceren la zero» 
MHATĂ A CUrBo 
: ln jumătate 
sclude, în 


iar cea maximă se exclude 
nu ar mai îi posibilă creşier 
bilității li scăderea lemsiumi 


ca instrumentul să îi 
scală, curentul pri 
trebuie să fie ll, unde n este 
factorul de desensibilizare introdus 
de şuntul Rs; Avem: n=1+R/Rs 
(din formula puatului) adică n + 
+600 09/5000 "0112 deci [= 
= 1,12-50 44 = S6uA. Putem u- 
cum calcula aproximativ Ru = 


= Ul = 45 VS6:10'A = 
230 k82 Nu ne interesează valoarea 
exactă, deoarece există posibilitatea 
ț din P. «Aducerea la zero 
facem scurtcircuitind bornele R, şi 


ca la varianta precedentă. X 

În schemele AVO-metrelor indus 
triale, domeniile de ohnunetru serie cu 
rr ara AXIS X 0 


se recomandă d fa- 
e dida cu Circle era de 


i-ai ici — pină ln ardi- 
nul sutelor de ohmi — se măsoară cu 
olimuneteul purule Lili 17), Precizii sa: 
tsfăcătoare de măsurare se obțin 
pentru are R, cuprinie Între 
i R, şi R, limita inferioară putind 

fi coborită prin şuntarea prealabilă a 
instrumentului. 

Circuitul se numeşte «paralel» după 
gone rezistenței necunoscute, R 

paralel cu instrumentul, deci avind 
rolul unui şunt cu valoarea necuno 
cută. Pentru a avea ce şunta R, 
instrumentul se aduce inițial cu acul 
la cap de scală, folosindu-se în acest 
„scop circuitul serie UR P = 
instrumeni, evident cu bornele R, 
libere («aducerea la zero» prin mu 
nevrarea lui P) După aceasta se 
scuricircuitează bornele R, acul tre 
buind să indice practic zero (deviația 
foarte mică a acului corespunde re- 
zistenței firelor de conexiune la bor- 
nele R,; această valoare se va scâdeg 

sistematic din citiri, ln măsurarea 
unor rezistențe foarte mici). 

Nu revenim asupra modului de 
calcul al circuitului serie, prezentat 
anterior. Vom observa doar că la 
acest de ohmmetru scara este 
«no n au R, 20 în extremitate 
Ningă a scalei şi R, = în extremi» 
tatea dreaptă; aceasta nu inseamnă 
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„poziția | a lui K, 


SU 


însă că este şi liniară Este necesară 
și aici etalonarea prin comparație. 
Domenii diferite de măsurare se pol 
obține (cu aceeaşi sursă. U) schim- 
bind grupul R,, — P ţeventual num 
pe Ra) simultan cu comutarea unor 
şunturi Adecvule pe instrument În 
acest scop sint necesare comutatoare 
cu mul multe poziţii cu două sec 
țiuni, Lin astfel de exemplu este cel 
din figuru 18, cu două domenii (1, 2) 
selectabile din KIKI Ki — sin- 
crone) În prima poziție, circuitul 
serie conține pe Rua, și P, instrumen- 
tul fiind liber, iur în a doua pe Roz 
şi P. instrumentul fiind şuntat prin Rs 
Să considerăm exemplul numeric: 
lp=50 44, Ri 5002 4,5 V. Ale 
gem Rs = 500 0 vuloare ce corespun- 
de unui factor de desensibilizare (în 
poziţia 2 nol+R/R,>2 Pentru 
1=1, deci R= 
reg P=U/l,=90 ka Pentru po- 
R=Pa3 + PzU/2lu.45 LA 
ied lua un polențiometru comun 
cu valoarea P=32-25k0 (liniar), 
Ras 75 400 și Ras 22 k0 


E DETERMINAREA 
REZISTENȚEI INTERNE 


În loc de incheiere n acestui bre 
Viur —— care la solicitarea dumineu- 
voastră ar putea continua În revistă 
prin abordarea măsurătorilor în cu- 
tent alternativ —, vom prezenta 0 
metodă precisă de determinare a re 
zistenței interne R, a unw instrument, 
und. cind se cunoaşte exuct curen- 
tul 1 la cap de scală. Vom lua ca 
e mc tot 1,50 uA (valoare uzu- 
ală) 

"Alegem o rezistență Rs de mică va- 
loare și de precizie, de exemplu Rs= 
=100 (+1, pe care o conectăm 
ca suni, în paralel cu instrumentul 
(contucte foarte bune) Prin compu- 
tație cu un umpermetru etilonat, de- 
terminâm curentul 1 la cap de scală 
al instrumentului astiei şuntat (vom 
pleca de la valori mici de curent, de 
exemplu de la 0,5-1 mA. urmărind 
ambele scale) Să presupunem că am 
determinat  1=255mA Rezultă 
ns 1/1 2,55 mA/5010-* mA=sI, 
tur din formula șuntului deducem 
R=(n— Rs 5010 D= 5000 


T> Tg — BC251; T,-BCI7IB; 
Te —EFT 323 — punct yerde. 
= Ra=07 M(E Re Ma 
” 05 kQ; R, — 10 kQ; R.— kQ; 


R,— 12 EQ; R—047 kO 
Ing. MIHAI FLORESCU p,-SkQ. PP,—10 kA; C,- 
Utilizarea apyratelor de măsură DAE 
uzuale la depanare presupune o dis- 
tribuire a atenției pentru a pulea 

urmări atit montajul verificat, cît și -12V 


zintă un amplificator de curent con- 
tinuu care măreşte sensibilitatea mi- 
croampermetrului de 100 „A. Astfel, 
se obține o impedanță mare de intrare 
a montajului, Schema amplificatoru- 
lui este realizată cu tranzistoare cu 
germaniu pentru a avea o stabilitate 
mai mare cu temperâtura. « 

— Al doilea etaj al schemei, de o 
construcţie mai puţin uzuală, este un 
oscilator comandat în tensiune, cu o 
plajă foarte mare de variaţie a frec- 
venţei (de la zecimi de hertz la sute de 
hertzi) Funcție de pragul reglat din 
potenţiometrul P, (figura 1) se poate : E 
declanșa oscilatorul cu începere din- Figura |. +3V 
tr-un anumit punct al i 

Potenţiometrul P, reglează punc- | 
tul la zero (bornele de intrare scurt- | 
circuitate) iar P, reglează capătul de X 
scală (bornele în acr) Partea de 
ohmmetru a fost desenată separat În 
figura 2 Pentru poziţia cu rezistența 
serie de 510 kQ fără șuntare, scala 
este de 2 MQ Șunturile se determină 
experimental funcţie de scalele de 
măsură dorite Este evident că putem 
utiliza schema şi cu funcţiile de mili- K 
voltmetru și microampermetru de O—A 
curent continuu de mare sensibilitate. 
Datele aproximative ale schemei am- 
plificatorului sint curent de intrare 
maxim 34, umpedunță de intrare 
13 MQ 

Citeva cuvinte despre construcția 
propriu-zisă sint necesare Tran 
toarele T,—T, și Ta-—T, se împe 
rechează și se montează cite două 
pe un mic radiator cu rol de egalizare 
a temperaturii Diluzorul şi transfor- 
matorul sint de la orice tip de radio- 
receptor cu tranzistoare tru ali- 


Lista pieselor utilizate este: . 
— Tie Ta — EFT 321 cu A =50- 
60; To, "Te — EFT353 cu 4 = 50-60; 


On a e eta > Viei 
lă A 3 dp, Ip— zi 7 

A tar d 
PISA pa 


O schemă simplă, arhicunoscută, 
dar deosebit de utilă constructorilor 
începători: peneratorul AF cu frec- 
vență fixă (în cazul de [Înţă cca 
1000 Hz) avind In bază un circuit 
basculant astabil Nu revenim asupra 
principiului de funcționare Vom re 
marca doar prezența condensatoare= 
lor de decuplaj pe sursă (C,=47-— 
100 uF, electrolitic și Ca =47—100nF, 
ceramic) și a etajului repelor pe cmi- 
tor, realizat cu tranzistorul T,. După 
Cum se şuie, acest etaj nu amplifică 
în tensiune (nici nu exte nevoie sem- 
nului general de multivibrator avind 
amplitudine suficient de mare); rolul 
său aici este de a prelua semnalul din 
colectorul lui T, sub o impedanță 
mare de intrare (cca [4 Ri > 100 k0), 
peniru a nu perturba luncţionarea 
oscilatorului. 


Semnulul de ieşire este «cules» 


printr-un condensator de capacitate 


P( 107 


UMOr 


— Tovarâşe docțor, pot să beau 
vin? 

— Desigur. O linguriţă dimineața 
şi una seara, dar Inainte de n bea 
scuturaţi bine lingurița... 


Vizitatorii unui muzau se opresc 
în fața unul tablou şi ÎI intreabă pe 
ghid: 

— Cind a tost pictat acest 
tablou? 

— Acum 518 ani şi jumătate, 

— De unde știți cu atita exacti- 
tate? 


— Cind am venit eu aici avea 
500 de ani... 


tDupa ING) 
72 


Pia 


redusă (C,=20—33 nF) care, „prin 
reacianța sa suficient de mare la 
1000 Hz (X,=1/4, afC; pentru C= 
=22nF rezultă X,=72 kQ), prote- 
jează montajul în cazul unui scurt- 
circuit accidental la ieșire. 

Schema multivibratorului fiind si- 
metrică, perioada oscilaţiilor poate fi 
determinată aproximativ cu relaţia: 
T (5) 1,4 R (OC (F) unde R=R,= 
=R, și C=C=C, Evident, frece 
vența este: f(Hz)=1/T (s) Cunoscind 
aceste dependențe, putem acționa 
asupra valorilor R și C în sensul 
dorit pentru a modifica frecvența 
generată. 

Montajul poate fi utilizat pentru 
verificarea rapidă a unor componente 
electronice (condensatoare, tranziw 
toare etc.) şi îndeosebi pentru verifi- 
carta și depanarea amplificatoarelor, 
radioreceptoarelor ete. 


| i d. 
SIld (d... 
ageri 


„In anul 1895, fizicianul Dra- 
gomir Hurmuzescu a realizat 
un dinam de tensiune ridicată 
(3.000 V, într-o vreme cind di- 
namurile nu treceau de 1 500 V), 
contribuție tehnică Insemnată, 
care l-a servit pentru susține- 
rea tezei de doctorat? 

„Specialistul român Emil 


Geles (1891—1976) este autorul 
a două brevete de invenţii, a 


chiziţionate de tirma Marconi: 
aparat receptor pentru elimi- 
narea perturbațiilor atmoste- 
rica (1921) şi ameliorări asupra 
antenelor de transmisie şi re- 
cepție a undelor electromag- 
netice? 

„Autorul primului curs de 
țelegratie şi telefonie fără fir 
(Bucureşti, 1927), Sergiu Con- 
droa, este inventatorul unul 
sistem de televiziune brevetat 
în 1935? 

„n domeniul antenelor, pri- 
male studii româneşti se dato- 
rează lul Tudor Tănăsescu 
(1904—1961), care a conceput 
în 1930 o metodă gratoanalitică 
de determinare a caracteristicii 
de directivitate a unul sistem 
format din două antene? 


PREAMPLIFICATOR 


LU GISTIG FIX 


un circuit in t de ti 741 
na cau FAT) se e pote rea uit ses 
liniar, care 


ran aaa cîştig fix în ie ere 
oximativ de raportul rezisten- 


i Ry: G, RR ntru 
it Pe" Asucl pastra te 


eett cineică și. nu necesită 
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i RR decuplat în 


ere. 
orare se Pe Alep 


: 


une mai mare de 20 — 22 V 


IGLOPel 


DISCUL ” 
(EVOLUȚIA ÎN DATE) 


1807: Thomas Y (1773— 
1 reajizează un cilindru mobil 
care înregistrează vibraţiile unui corp 


( 888) 

descrie paleofonul cu disc și cilindru. 
Thomas Edison (1847—1931) In- 
ventează sistemul de înregistrare, 


“S 
şi reproducere al sunetului. Werner 
obține brevetul pen- 


pe 
: Graham și 
obţin brevetul pentru un pac ere 
cu “cilindri de ceară, gravură cu ac și 
nie. 

1887: Emil Berliner (1851—1929) 
realizează primul disc ($ 30 cm)cu 
aproximativ 78 de ture/minut. 

1893: realizarea primelor discuri 


(cum este deal, de regulă) schema 
- preamplificatarului va trebui com- 
pletată cu o celulă de stabilizare care 


săi furnizeze tenmunea necesară (a- 
la experimentare) În 


cu diodu Zeter se montează Si 


toriu un vondensator (47—100 


De “asemenea, preamplificatorul 
ponte servi pentru audiția (de con- 


0+9+20V 
——AI-0+U>27N 


tro!) în cască a unor semnule AF sla- 

be, de exemplu de ln circuitul de de: 

tecție al unti radioreceplăr simplu. Se 
ia P= 5 0k log, ie mă deac 

se conecicază între 

printr-un condensator de 0,] a: TE 


cu multiplicare prin presiune. 
„1896: fraţii Emile (1860—1937) şi 
Charles Path (1863—1957) orgi 
nizează prima societate de fono 
1898: Valdemar Poulsen (1 


Prea cilindrul de înregistrare. 

1928: descoperirea benzii ma, 
tice, . 

1928—1936: apariția primele 
discuri LP (pg 30 cm, 33 de ture 
minut), 

gi Societatea A.E.G. constru 

re atare magnetofon. 
primele discuri de aluminiu 
ară crearea discului cu diametru 
de 17 cm cu 45 de ture/minut. 
1957: se renunță la turația 7 


1968: primul casetofon; generali 
zarea stereofoniei, 

1970: apariția cuadrofoniei, 

1976: recondiționaraa vechilor în 
registrări cu ajutorul ordinatoarelor. 


UNITĂŢI DE MĂSURĂ 


Pentru a nu greşi la efectuarea calcu- 
lelor cu mărimi fizice (dimensionale) 
teţineţi următoarele reguli clementare: 

1. Exprimaţi rezultatul oricărei maă- 
surători asupra unei mărimi M sub 
forma unui produs dintre “valoarea 
numerică obținută, n și unitatea de 
lie adoptată, u : M = n.u (exemple: 

2A, R=220Q0 U=i2V etc), 

A pd numerică nu are nici o 


TERMOMETRU 0-70" 


semnificație dacă nu este însoţită de 
unitatea de măsură corespunzătoare 
Într-adevă o atttași mărime are va- 
lori pu diferite dacă se folosesc 
unități de măsură diferite (exemplu: 
IZA =2 000 mA = 210% uA etc) 

2 Chiar dacă nu se pune practic 
semnul de Inmulțire Între n şi u, ex 

presia n.u trebuie privită şi tratată 
incă cu un produs De exemplu, cind 
ridicăm la pătrat mărimea I=5 mA, 
trebuie să mara la pătrat amindoi 
factorii: = (5 mA = SîimA)P = 


GU PREGIZIE 
„DE + 


(0RRA e proporțională cu temperatura 
absolută. 
După cum rezultă din figură și din 
prpepui enunțat, circuitul de măsură 
să asigure polarizarea cu 
ea costa a anzitoarelor T, 
T; simultan cu posibilitatea 
țării raportului curenților de A je 
tor Ic/le» Curenţii de colector sint 
i rezistențele de 
colector căderile tensiune sint 
egale (amplificatorul operaţional face 


Ing. NICOLAE ANDRIAN 


ca potenţialele colectoarelor să 
seaei Suna curenților de ÎN ra 
ată de generatorul de curent 
realizat cu tranzistorul BC 107 B 
(le; +lez=220 HA) Valorile rezis- 
tențelor de colector determină rapor- 
tul curenților. Raportul 1,/l2 se E a 

glează din ee poa PG 


necesară de a raportului (NITA 
se poate estima din v erlvel 


de offset. Din calcule rezultă că aa 

ariei din mijloc a în pre rit 

tuportul curenților este de 3,18 

p, permite modificarea acestui raport 
între 3,02 ș 3,35. 

Amplificatorul operațional consti- 

tuie un «amplificator operațional e- 


Li) 1000 lin 


m 25410” 2%A)2=2510-%A2, 

3. Utilizaţi în toate calculele va- 
lori numerice exprimate în unităţile 
fundamentale, iar nu în submultipli 
sau multipli ai acestora Efortul de 
transformare este rca prin dimi- 
nuarea riscului de a greşi. 

4. Evitaţi calculele mintale, prefe- 
rind să scrieți pe hirtie toate operaţiile 
intermediare, beti multiplicările cu 
puterile lui 10. O eventuală greșeală 
strecurată este mult mai ușor de de- 
pistat în aceast fel. 


chivalent», care funcționează în co- 
 renerrad ceia Alea ra- 
portul + Pa) se reglează 

din potenţiometrul P, la 99, astfel 
pi smart d tie I-a 
generală a schemei: AV/AT= 
= 10 mV/K. 

Amplificatorul operaţional PATA! 
prezintă o derivă de maximum 
15 uV/C. Deriva echivalentă la intra: 
rea schemei de măsură este, în cuzul 
«el mai defavocubil, de 0,6 4uV/C, 
Pentru 6 variaţie a temperaturii am- 
biante între 0 şi 70C, se obține o 
variație a tensiunii de aproximativ 
40 uV, ceea ce echivalează cu o 
eroare maximă de cel mult 05'C. 

La punerea în funcțiune se fuce o 
etalonare a aparatului. La o pe: 
tură cunoscută se reglează astfel 
încît indicația da aer să fie 
corectă, 


Bibliografie: 
LE Automatică şi electronică nr, 2/1978 
2. Monolithis Incorporated 
lication, note AN-12 
LE, Data Handbook — Semi: 
conductor and Integrated Circuits 
Part, 4 June 1976 
4. LC,CE — Catalog de circuite inte- 
rate. 
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In inbaritorul electronistului mu 
trebuje să poetă um peneritor 
de jonsă frecvență, cu semnal sinu- 
soidal peniri totarei şi reglarea 
aparaturii ce lucrează în aceste do- 
menii: preamplificatoare și ampli- 
ficatoare audio, radioreceptoare, au 
tomatizân ete. 

Cu aces generator se acoperă 
toată gama de frecvențe cuprinsă 
între ia şi i Miz, 

Pentru obținerea unul semnal căi 
mul sinusoidal, şi cu u amplitudine 
cit mai constantă s-au construit 4 sub 
game cu raportul IO şi cure lu 
crează în felul următor: 

110 Hz 100 Hz; 11100 Hz- 
| 000 Haz; Il kHz 10 kHz: 1 
10 kHz—100 kHz; V=100 kHa 
1 MHe, E 

Generatorul este în eszuță un am- 
plificator de bandă largă, cu rencția 
pozitivă selectivă realizată cu ele 
menite RC. cuplajul între etaje fă 
cindu-se gulvanic. În fiecare sub 
gamă de frecvențe reglajul fin se 
realizează cu un polențiometru du- 
blu, de 2=10kn, cu variație liniară 
1 rezistenței | 

Menţinerea constantă a umplitu- 


Y — Ce taci in vara asta? 
i  —Volamsâlacoplimbare 
in jurul lumii dar 
ji — Dar ce? 
Îy — Dar nevastă-mea vrea 
i să moargă in altă parte. 


CERTI: 


GENERATOR AF 


dinii semnafului cate dictată de un 
clemera neliniur: becul cu 
cenți mantat În expitoryl tranzit 


ului TI +7 
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După o partidă de pescuit — Depinde cit aveţi capul = 
cu barca, de departe. 

— Ţi-ai notat locul unda 
orau poștii aceia mulți? 


— Da, am tăcut chiar și un [.'] a) 
somn_pe barcă. NP EA 
— ŞI dacă miine ne dă altă — Alo, mister Patrick? 
barcă?! - Nu, aici este mister Ga- 
ne 
e — Atunci de ce ridici re- 
— Nu vă supăraţi, autobu- i) coptorul dacă nu esti mister 
2ul acesta merge pină la cap? Patrick? 
e DEI 


DECODIFILATOR 
PENTRU TUBURILE 


"DIGITRON” 


CONSTANTIN MIHALACHE 


Schema prezentată se adresează 
amatorilor care dispun de un dis- 
pozitiv de afişare de tip «digitron», 
folosit la unele caiculatoare de 
buzunar sau de birou, şi doresc 
să. utilizeze în diverse aplicaţii ca 
frecvențmetru numeric, ceas alec- 
tronic, divarse numărătoare etc, 
Prabiama care se pune la aceste 
dispozitive este cea a schemei de 
decodificare și comandă, diferită 
de cele utilizate la dispozitivele 
clasica de afipare compuse din 
elemonte Independența, 

Tubul «digitron» este format din- 
tr-un catod cu Incâlzite directă şi 
o serie de anotzi lluorescenți dis- 
pusi în sistam «7 segmente». Se 
înțilnesc tuburi cu 8 pină ln 12 
digiți, lar unele din aie sint provă- 
zute cu anozi indicatori de meomo- 
rie, punct zecimal; semn ate. Pon- 
tru reducoraa conexiunilor extarne 
(la 12 digiți ar îi necasare cel puțin 
85 de terminale) s-a adopint o 
construcție prin care toți anozii 
similar plasați de la fiecare digit 


1 
D C 
De alo Oe ep be 
Ş o tea 
oo ș. De 3 . LN 
i 3 Ma Cu] Ca 


DECODOR 


sint conectaţi impreună, obținin- 
du-se astte! doar 7 terminale (co- 
respunzătoare celor 7 segmente), 
De asemenea, liecare digit este 
prevăzut cu un element de coman- 
dă (grilă), a cărui conexiune este 
scoasă În exterior. Astfel, un tub 
cu 12 digiți, cu indicator de memo- 
rie, depăşire, punct zecimal, apos- 
trot şi semn are doar 28 de tormi- 
nalp, 

Tensiunea anodică în aceste tu- 
buri este cuprinsă fhtre 15 şi a2 V, 
lar cea de filament (catod) între 
1-3 V, Congumul de curent este 
de ordinul-zZecilor de uAlanod și 
intro 5 şi 15 mă la filament. Pentru 


' cel care nu posedă datele de cata- 


log ale 4uburilor respective, iden- 
țiticarea terminalelor se poate face, 
în cele mai multe cazuri, vizual, 
tubulflind construit din sticiă trans- 
parentă, conexiunile putindu-sa ob, 
serva cu uşurinţă. În cazul în care 
acest lucru nu aste posibil, Idenţi- 
ficarea se poate face astiol: se 
determină cu un ohmmetru termi- 
nalala filamentului, se alimentează 


cu o tensiune de aproximativ 1,5 V 
(filamentul trabule să fie sub |i- 
mita de incand ; se iden- 
țifică vizual griwm unuia din cel 
8—12 digiţi ai tubului şi se conec- 
tează printr-o rezistență de ordinul 
zecilor de k" la o tensiune de 
+15—20 V, după care se aplică, 
tot prin intermediul unei reziste 

de acegași valoare, tensiunea de 
+15—20 V pe celelalte terminale, 
urmărindu-se iluminarea segmen- 
tului corespunzător pe digitul res- 


pectiv, 

Schema de comandă pentru tu- 
burile descrise mai sus este rela- 
țiv complexă, bazindu-se pe o tunc- 
ționare secvențială, Aceasta constă 
în vizualizarea unui digit la un mo- 
ment dat, Intr-o secvenţă suficient 
de rapidă, astfel: inch ochiul să 
sesizeze o lumină continuă. Da- 
torită procedeelor de integ pe 
scară largă, complexitatea sche- 
mei nu pune probleme deosebite 
In producția Industrială, În condiții 
de amator Insă, construcția sche- 
mai comportă cunoşti mal a- 
vansate despre circu log 
motiv pentru care se reco 
abordarea ei de câtre constructorii 
cu experiență mai îndelungată în 
acest domeniu, 

Pentru ințelegerea funcţionării 
se poate urmări schema-bloc din 
figura 1, concepută pentru afişa- 
rea a 8 grupe de date binare 
NO—N?7. Funcționarea este simi- 
lară unul comutator cu 8 poziții 


'şi 5 secțiuni: patru din acestea 


soloctează datele A, B, C, D, de la 
intrarea unul decodor BOD — 7 
segmente, lar a 5-a activează grila 


Li 


TUB DIGITRON dn O _whatzuoo 
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D, DD; 0, DD, 0,0 Ca Cs Cala (ala (o BBsB5B, Ba B2B Bo AAsAsA, AsAzAMAo 12312 5578 


PE din lumea 


O doamnă, cam snoabă, l-a în- 
trebat pe Einstein: 

— Dv, care știți atitea lucruri, 
puteţi să-mi explicaţi care este 
diHerenţa dintre timp și eternitate? 

— Desigur, doamnă: eu aș avea 
țimp să vă explic, dar v-ar trebui 
o eternitate ca să inţelegeți! 


Albert Einstein, Intorcindu-se a- 
casă, se adresă pe neaşteptate 
portarului clădirii 

— Spuneți-mi, vă rog, unde stă 
profesorul Einstein? 

Nedumerit, portarul îi răspunse 
politicos: 


NOBESEER Ea ire.peIDe AER DEEE pe <a CPA CR Ea e 


corespunzătoare digitului care ur- 
m a fi afișat. De exemplu: 
în poziția 4a comutatorului, in- 
trările A, B, C, D ale decodorului 
sint conectate la ieșirile numără- 
torului N4, grila G4 este activată 
cu +26 V, deci informația aflată 
în N4 se va alișa pe digitul coman- 
dat de grila G4. Situaţia se va re- 


peta pentru toate pozițiile, astfel! 


că Informaţiile aflate in numără- 
toarele NO—N7 se vor afișa e 
pe digitul corespunzător din tub 
Comutatorul' este acționat ciclic 
cu o viteză suficient de mare pentru 
nu se sesiza discontinultatea afi- 


ura 2 sint prezentate sche- 


lor utilizate, Se ob- 
4 secțiuni A, B, C.D 


10—17. Acţionarea ciclică este asi- 
gurată de oscilatorul realizat cu 
inversoarele 18—!10 (CDB404), nu- 
mărătorul CDB490, decodorul bi- 
nar-zecimal: CDB442 şi cele 8 ce- 
lule inversoare 10—l? (CDB404). 
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şi conexiunile la capsu- 


al 


=» P” 
stiin +] | Născut la București, la 13 martie 
65, fizicianul român Drago 
Hurmuzescu fi_pe dn 


— Da... imediat... Insă dv, sinteți 
profesorul Einstein! 

— Asta o știu și eu. Dar am 
uitat la ce etaj stau... 


Odată, savantul (AE) a fost 
intrebat de către unul dintre ad- 
miratorii săi: 

— Cum se nasc oare marile des-  — Acţi ostaș 
copetin care ravoluționează știin- . s |doază cu realizări notabile. 
ţa? Pt e bcză 

— Foarte simplu, răspunse Ein- A În 1804, rave pi 
stein. Toată lumea ştie că e Impo- 
sibi! să explici cutare sau cutare 
fenomen. El bine, uneori se gă- 
seşte un ignorant care nu ştie 
acest lucru... 


DecodorulBCD— 7 segmente este i , 
format dintr-un a, integrat hi poe Lp inta” 

CDB446 (D147) şi 8 celula Inveraoa- im dati li apelor minerale 
re de putere la—lg; acestea fiind Apei: 

necesare întrucit tubul este cu precum și a petrolului 
catod comun. Pentru afișarea punc- 
tului zecimal: (virgula) a fost pre- 
văzut Inversorul' de putere Idp 
(1/6 CDB406), a cârul Intrare se va ține con 
gr la una din leșirile 0—7 sara "fără fir cu ajutorul undele 
a 13 (x 


circultulul CDB442 In funcție 
de digitul' care se dorește a ţi 
afişat, 

limentarea circuitelor integrate 
se tace dintr-o sursă stabilizată 
de 5 V + 5%, consumul: montaju- 
lui fiind de cca 03 A. 

Schema a fost experimentată în 
intregime cu piese românești, cu ă 
excepția tubului «digitron» care 
a fost de producţie japoneză, tip 
LDB200, 


= PARADO 


alitatea 2 lei egal 200 de 
rat, ob- 


BIBLIOGRAFIE: 
C.Y. Richards, — Sisteme de ati- 
șare și transmisie electronică a 


2, Ci egiblate 4—10 egal 9—15 
avem si 


datelor 

Dr. ing. Edmond Nicolau (coordo- : s-a 

aere pi — e depre trei ccesiv: 4-10425/4 egal 
electronist 


Catalog «Circuite integrate digi- 


-15-4+25/4 (2—5/2) 
Se Baa Ce-ai moaf 8-8 oa 
tale» |.P.R.S., 19785—1979. 2 egal 3 


HURMUZESCU 


ge ua i 


X 


ie rr Insoțită de demonstraţii 


„,Din biopun conținind textul a- 
cestei conferințe, brogură tipărită 

la lași În 1902, iată o butadă spusă 
de conte săi: 


Pa So conc 


Be a a Pata 

telegratu ritereei electric, Pro- 

sita rame foarte serios că 
r 


lenii pi și su să pia 


Alei e! a ținut un curs de olectrici- 
tate In care a tratat pi chestiuni 
referitoare la telegratia fAra fir, 
Cu ocazia primului Congres pan- 
tru ricin ştiinţelor din zen 
nia, ținut în lunie 1002 ln pt n 
Dragomir 


Hurmuzescu a 
tat trei comunicări, În una aere 
ele ocupindu-ae de cercetările aau- 
ra cohororului și legătura cu In- 
uența umidității, preconizind un 


coheror cu bulă d mercur. 

87 rel Hurmuzencu a fost 
Pav nadie 9 1828, al Socle- 
țăți! de difuziune radioteletonică 


din ia iar În 1031, tot aub 
presedințiă sa ia tiință caci 
generală a radioamatorilo 


“sau EROARE 


Soluţii: 1. Şi unitățile de măsură 
se ridică la pătrat în asemenea 
cazuri. Deci nu e nimic greşit, dacă 
4 lei pătraţi sint egali cu 400 de 
bani pătraţi... 


Do m edummmeă 


2. Nu avem vole să extra 
gem radicalul plină nu ne remiza 
că ambii membri al 
acelaşi semn. Or, primul porii 
esta negativ, lar cel de-al doilea 
pozitiv, 


CRONOMETRU 
DUBLU 
PENTRU SAH 


Aparatul propus spre realizare per- 
mite cronometrarea şi afișarea tim- 
pului de gindire al fiecărui jucător În 
parte și, totodată, avertizează sonor 
şi optic depâşirea unui timp de câtre 
oricare din cei doi jucători, 


SCHEMA ELECTRICĂ. 
FUNCŢIONARE 


Aparatul este pompus din două 
cronometre identice, cu timpul maxim 
afişui de 99 min 59 s Cronometrul 
nr. | este realizat cu circuitele Ny—Ny 
de tip CDB490 și primeşte impulsuri 
cu perioada de | de la oscilatorul 
de tac prin intermediul porții P, 
LED-ul ar. | «clipeşte» în ritmul 
semnalului de tact, indicind faptul că 
numărătorul primeşte impulsuri la un 
moment dat. Porţile P.,P, au fost 
prevăzute pentru n permite numâră- 
torului N, să numere plină la 6 
Cronometrul nr. 2 este realizat cu 
circuitele N — Na porțile Pa Ps, Pe 
şi LED-ul pr. 2 impreună cu inver- 
sorul 1; Afişarea timpilor celor două 
cronometre me tealizează prin inter- 
mediul blocurilor de decodificare și 
afişare, care pot fi realizate cu dispo- 
zitive de afișare independente sau cu 
un tub adipitron» cu cel puţin 8 digiţi 
şi cu circuitul de comundă necesar, 
variantă utilizată de autor. Porţile P, 
și P, alcătuiesc un circuit bistabil, 
care are rolul de a comuta ieșirea 
oscilatorului de tact la una din intră- 
rile pelor dou cronometre prin in- 


1N40U 
E! 9+20V/25 4 
EPA 
o 9/35 
su 19V 


240V 


1PMOS 10004, 


M. CONSTANTIN 


termediul porților P, și Pa. Acest 
lucru este posibil prin acţionarea 
celor două butoane B, şi B+ astfel: 
jucătorul nr. | va acţiona butonul B;, 
iar jucătorul nr. 2 va acţiona butonul 
B, (acționarea se face de către jucă- 
tori după fiecare mutare) Pentru sta- 
'bilirea unui timp maxim de joc au fost 
prevăzute comutatoarele K, și K+ 
pentru cronometrul nr. 1, respectiv 
K, și K, pentru cronometrul nr, 2 
Acestea, la coincidența dintre timpul 
prestabilit și timpul cronometral, vor 
comanda unul din cele două LED-uri 
care va indica interinitent jucătorul 
care a depășit timpul prestabilit. De 
asemenea, va fi acționat intermitent 
generatorul de ton realizat cu porţile 
Ps Pi şi casca telefonică T. 
Oscilatorul de tact a fost realizat 
cu porțile Pa Po Piu şi piesele 
aferente. Se recomandă utilizarea unui 
condensator (5001 000 4F) cu un 
curent de fugă redus latrucit de el 
depinde precizia oscilatorului. Durata 
impulsurilor se reglează la s cu 
ajutorul semireglabilului de S00Q 
Alimentarea montajului se face la 
5V+5"%, consumul fiind de cca 
500 mA (fără partea 
şi afișare) Ca sursă de 
poate utiliza schema din 
capabilă să debiteze SV/LA 
circuitele integrate şi 26V, 
pentru tubul de afişare. 


Circuite integrate util 


Ny— Na — CDB 490 
P, Pa. Pre P,, — CDB 408 
Ps Pia — CDB 400 


14 Pie DB a03. CDB 406. 


B(251 RDB 305 


sau LM305 


Vaca asr i NI 
| 


» | 


7 po coala! 
Li 


Schema din figură folosește ca cle- 


ment principal un temporizator PE 555. 


Tensiunea de rețea este aplicată unui 

ormator coboritor: care furni 
zează o tensiune de cea 15 V, Această 
tensiune conţine și variațiile tensiunii 
de rejeu, Tensiunea de 15V este 
redresată și filtrată printr-un conden- 
sator de 1 000 4F/25 V. După aceea, 
tensiunta continuă se aplică unui 
stabilizator de 12YV (T,) Tensiunea 
stabilizată alimentează circuitul inte 
grat și tranzistorul T, Circuitul tem- 
porizator AE555 se utilizează ca bi- 
stabil, iar starea sa este determinată 
de starea intrărilor set și reset (pin 2, 
respectiv 4) În condiţii normale, cind 
tensiunei are o valoare În interiorul 
limitei stabilite prin potențiometrul 
P., tensiunea nestabilizată în punctul 
A este suficientă pentru a deschide 
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deseris in continuare. 
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dioda Zener, saturind tranzistorul T 
Tensiunea pinul 4 crește rapid 
câtre +12 V. Cind această tensiune 
depăşeşte două treimi (cca 8 V) nive- 
lul pe pinul 3 devine «l logic» și 
releul este utras Dacă tensiunea al- 
ternativă este sub valoarea stabilită 
prin intermediul intrării set, tensin- 
nea În A este sub valoarea necesară 
deschiderii diodei Zaner, iar releul 
se eliberează. Cind tensiunea depă- 
şeşte nica de sus a intrării și 
tensiunea pina 2 depă 
treime din i releul este cli 

pinul 3 devenind 0. Limitele ste i 
jos) pot fi stabilite cu o acuratețe de 
+5V, dacă se foloseste polenţio- 
metre de precizie Schema nu pre 
zintă hislerezis din cauza cotului de 
avulanșă al diodei Zener. 


consumator 


Foarte pr pe soțăa de curent alternativ apar supraten- 
siuni care de foarte multe ori provoacă defecţiuni în apara- 
ete.) Pentru a prein- 
neplăcute se recomandă adap- 
oc unui cirouit de protecţie Un asemenea circuit este 
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srp sertar mapa In laboratoarele șmatorilor, în laboratoarele didactic», 
„ Pacum rea unor măsurători sau etalonări de aparate de măsură tă surse 
reginbile de tensiuni continue și alternative. Poaa) 


Pantru ixolnarea conductorului de fază ai rețelei, aparatul va fi conectat printr-un transtor. 


mator We 330 W şi raport în. 


|n mod curent se folosesc surse 
de tensiuni stabilizate, concepute 
pe baza unor schame suficient de 
complicate, mal ales în circuitele 
de curent alterfativ, costisitoare 
şi destul de pretențioasa pentru a fi 
toalizate de câtre amatori, 

Prezenţâm mal jos datele pentru 
construcția unul ajimentator sim: 


/ 


plu, robust, realizabil de câtre ama. 
torii începători, cu minimum de 
componenta, larg răspindite în re- 
țeaua comercială, capabil să satis- 
tacă şi amatarii mai pretenţioşi. 

Abatorea cu +10%, In raport cu 
valorile indicațe nu intluențează 
sensibil pertormanțele Aparatul 
ge compune dintr-un transtorma- 


13 spire 


. 


tor de rețea, cu infăşurarea prima- 
ră dimensionată pentru tensiunea 
maximă de ieșire şi divizată În 12 
secții. Conectarea In circultul de 
alimentare a diferitelor secții,sprin 
intermediul comutatorului cu 11 
poziții K, (tig. 1), permite variaţia 
inducțiăi In gol Intre 6 000 şi 8400 
gauss, ezultind variația numâru- 


lui de spire pe volt intre 3 și 4,3%. 
Pentru asigurarea tensiunilor alter- 
native Inscrise pe panoul frontal 
al aparatului, între limitele 0 și 
320 V, cu trepte de variaţie din 10 
în 10 V, infâșurarea primară a 
transtormatorului funcționează atit 
“în circultul de intrare, cit și în cir- 
cuitul de sarcină, similar auto- 
transformatorului. Acest artificiu 
permite reducerea dimensiunilor 
aparatului, a componentelor, sim- 
plificarea schemei și o creștere 
apreciabilă a coeficientului de si- 
guranță În exploatare, 

Cele 33 de trepte de regiaj ale 
tensiunilor sint grupate în 3 zone, 
A, B și C. Tensiunile alternative se 
obțin de la bornele respective mon- 
tate pe panoul frontal al aparatului 
(fig. 2). Pentru simpiiticare s-au 
montat 3 borne «calde» și una 
comună (notată cu cifra «0»). Prin 
intermediul comutatorului K: cu 3 
poziții: se conectează pe rind la 
fiecare zonă puntea redresoare de 
tip 1PM4 (sau alta similară, con- 
fecționață din 4 diode capabile să 
redreseze 350—400 V la un curent 
de sarcină de minimum 1 A). Ten- 
siunea continuă netfiltrată obținută 
are practic valoarea tensiunii alter- 
native eficace și se culege la bor- 
nele + și — (fig. 2) montate, de 
asemenea, pe panoul frontal al 
aparatului. 

Tensiunile alternative sub 10 V 
(4—6 V) se obțin din Infășurarea 
secundară a transtormatorului și 
sint accesibile la bornele respec- 
tive, poziționate pe panoul frontal 
al construcției, 

Panoul frontal mai susține vizo- 
rul lămpii care indică prezenţa ten- 
siunii de alimentara de la rețeaua 
electrică de iluminat de 220 V — 
50 Hz şi intrerupătorul de rețea. 

Transformatorul de rațea se va 
realiza pe un pachet din tole E+! 
din terosiliciu de 05 mm (care să 
permită o inducție mal mare de 
10 000 gauss), de tip E 18x50 mm 
grosimea pachetului. (Se poate uti- 
liza orice fel de miez feros pentru 
transformatoare de tip «in manta» 
sau «simbure» cu secțiunea mai 
mare de 17—18 cm.) 

Bobinajul se execută cu conduc- 
tor de cupru emailat cu diametrul 
de 06 ( 0,65) mm, dispus în 
straturi, spiră lingă spiră. Mai întii 
se bobinează cele 360 de spire ale 
infășurării |, (fig. 1). Se scoate 
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p'iza intermediară care se conec- 
tează la borna «C» și se continuă 
bobinajul În același sens cu cele 
300 de spire ale infăşurării Li se 
scoate iar priza pentru conectarea 
bornei «B» și așa se continuă 
bobinajul, respectind numărul de 
spire între prizele intermediare, 
pină la epuizarea celor 960 de spire 
indicate În figura 1. La țiecare două 
straturi se introduce o izolaţie din 


„foiţă de hirtie uleiată. 


După terminarea Intăşurârii | se 
aşterne un strat de preșpan sau 
alt carton izolant, peste care se 
așază cele 18 spire ale intăşurării 
a |l-a. Bobina, învelită cu un strat 
de carton preşpan de 0,25+0,35 
mm grosime, nu necesită neâpă- 
rat impregnare. Tolele miezului fe- 
romagnetic se montează întrațe- 
sut (fără intretier). 


Carcasa aparatului se realizează 
din tablă de fier de 1 mm grosime, 
conform dimensiunilor aproxima» 
țive indicate In figura 2. Minerul 
este tot din tabiă de fler de 2—3 
mm grosime, o fișie lată de 15— 
20 mm, 

Siguranţa tuzibilă cu suportul ei 
şi tija cordonului de alimentare 
de la reţea terminat In capât cu 
fişă tripolară. (cu contact de pro- 
tecție de tip suco) se montează 
pe panoul uorsa!l a! aparatului 

Construit îngrijit şi contoim indi- 
cațiilor, aparatul luncțilonoază nor 
mal fără nici un fel de reglaje supii- 
mentare, 

Curentul absorbit din rețea la 
funcționare in gol este de 100 mA 
Curentul nominal de sarcină este 
de la | A, corespunzător huterii 
de 300 W 
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Detectorul de temperatură limită 
uste un circuit care semnaliz cu 
ajutorul unei diode luminescente de 
păşirea valorii prestabilite pentru 
temperatura mediului controlat. În 
figura 1 este prezentată o variantă 
4 acestui circuit Flementul care ci- 
tește per zl ji mediului este ter- 
mistorul T„ montat între punctele 
B, şi B: În acest caz, circuitul va 
semnaliza atingerea unei temperaturi 
minime stabilită cu ajutorul pană 
țiometrului seiniregiabil Ps 
dorim semnalizarea depăşirii e 
raturii maxime, termistorul trebuie 
montat Între punctele A, şi A2, iar 
între punctele B, și B, vom face 
scurtcircuit, 

Acest montaj este un trigger 
Schmitt, avind două stări stabile la 
ieşire, stări care depind de valoarea 
tensiunilor de pe cele dovă intrări 


+ 12V(+BV,. +16V) 


V(saV. 46) 


Tensiunea de pe intrarea inversoare 
a circuitului depinde de poziţia curso- 
rului potențiometrului și de valoarea 
rezistenței termistorului. Să presu- 
punem că iniţial temperatura este 
peste valoarea fixată cu a ajiiocul po- 
tențiometrului semiregiabil. În acest 
caz, tensiunea ln ieşirea circuitului este 
apropiată de tensiunea de alimentare 
şi dioda luminescentă (DL) nu lumi» 
nează. Pe măsura scăderii tempera- 
turii crește rezistența termistorului, 
producind creșterea tensiunii de pe 
cursorul auzi ied Cind «- 
ceastă tensiune va depăși valoarea 
tensiunii prezente pe intrarea ncim 
versoare, amplificatorul va trece în 
starea cealaltă, avind la ieșire o ten- 
siune în jur de |V. Trecerea este 
foarte rapidă din cauza reacției pozi 
tive realizată cu ajutorul rezistențelor 
Ra și Ru, care aduc înapoi la intrare 
o parte din tensiunea de ieşire Tot 
din cauza reacției pozitive, în această 
stare tensiunea de pe intrarea nein- 
versoare a circuitului va fi mai mică 
deci! în starea precedentă, motiv 
pentru care comutarea inversă va 
avea loc la o temperatură puţin mai 
ridicată. Această proprietate a trigge 
rului Schmitt asigură o semnalizare 
bună, fără comulări dese, supără- 
toare În jurul valorii limită. Cind 
tensiunea la ieșirea circuitului este 
scăzută, dioda DI luminează, sem 
nalizind depășirea limitei fixate. Cir- 
cuitul revine În“ starea anterioară 
(dioda DL stinsă) atunci cind lem- 
peratura creşte cu cca IC peste 


Între inventatorii co! mai de sea- 
mă, care au activat In slirgitul voa- 
cului a! XIX-lea şi in primii ani al 
secolului XX, se numără și ingine- 
rul iupostav Nikola Tesla, S-a născut 
la 10 iulie 1856, in satul SIMILIANI, 
situat In provincia LIKA, 1n lugosia- 
dt elena e rimaaagllar e i Lă 
la 7 ianuarie + 

Roalizările lui Nivela Tosia în toh- 
nica radiocomunicațiilor și a doma- 
niilor aferente sint pr a 
tante și numoroase. În anii 1 
1890 Tesla a conceput şi a construit 
primele generatoare de inaltă froc- 
vență, cara produceau cuteni cu o 
frecvenţă de pină la 20 000 do porioa- 
de. După cum se știe, în primii ani 
da după invontarea toleg 'oora atiai fără 
ir, cb de erdgnt vara |] ie ina 
trecvență — 


atonaloarelo de de ina ec vo bi €9 
au fost folosite pe scară Intinsă la 


UI GIEUD e 


valoarea limită. 

În figura 2 am prezentat o altă va- 
riantă a circuitului de sesizare. Acest 
montuj conţine două detectoare, unul 
(cel de sus) pentru valoarea maximă, 
celălalt pentru valoarea minimă. Li- 
mitele se fixează cu ajutorul poten- 
țiometrelor semireglabile P, și Pax 

Pentru semnalizare am folosit o 
singură diodă luminescentă, dar în 
caz de nevoie se poute folosi cite o 
diodă pentru fiecare prag. În figura 3 
este prezentată schema unui oscilator, 
care poale servi la alimentarea diodei 
luminescente cu semnale alternative. 
Acest lucru este necesar în special 
acolo unde condiţiile de iluminat 
îngreunează observarea luminării cot 
tinue a diodei. 

Pentru alimentarea montajului se 
poante folosi o sursă de tensiune sta- 
bilizată alimentată de In rețea (prin- 
tr-un transformator de sonerie de 
exemplu) sau o baterie de 9 V. 

În încheiere vă sugerăm citeva 
aplicaţii practice ale montajelor pre 
zentule Un circuit cate semnalizează 
atingerea temperaturii de 0 C poale 
să [ie util şoferilor auto, avertizindu-i 
de posibilitatea formării pojghiţei pe 
şosea. Dacă se foloteşie varianta cu 
două limite, montajul poute -semna- 
liza și atingerea unei temperaturi 
periculoase Într-un, anumit loc din 
motor. La încălzirea sau fierberea 
diferitelor lichide montajul poate să 
fie, de asemenea, util. Sensibilitatea 


de ni realizat primul radiot 
din lume, In DtVaa anul 
cind, în Sp eieai 


straţi 
biice de fă vas a echipaj, condus 
a radio. În aceoaşi perioadă, in 
ata unul numeros public, în bazinul 
amenajat în Madison Square Gar- 
den, Tosia a el prin unde hart- 
ziene un vapo 


din partea Olici 
Statelor Uni 
ul nu 


Pantru iu s-a "se acea e 


ridicată a detectorului permite utili- 
zarea lui În montaje avertizoare de 
incendiu, iar dacă se adaugă un releu 
corespurizător, detectorul cu un sin- 
gur prag poate fi folosi! la alimentarea 
unui incălzitor electric pentru a obține 
temperatură constantă Într-o anu 
mită incintă (limitele obținute depind 
de calitatea masei de căldură, mâri- 
mes incintei, de. amplasarea termi- 
storuhui, insă lucrind ingrijit, se pot 
obține plaje de regiuj de 3.50) 


1898, ominontul ral ageri scria că in- 
vanția sa poate îi folosită pontru tele- 
comanda unei bărci de salvare, a 
unul vas de pilotaj sau pontru psi de 
portul scrisorilor, pachetelor, provi- 
ziilor, instrumentelor, obisctelor, xp 
cum şi al materialelor de orice foi, 
pen PU pase În sri inac+ 
3 pipa d a pateu De: 
fshnioe sau comerciale, de 
Gindindu-se la viitar şi sesizind 
că radioteleghidajul va putea ÎI utili- 
zaț la crearea unor arme cu mare 
putere de distru Tosia scria că 
aceste arme Ingro | vor de- 
termina pe oameni să renunțe la 
război, realizindu-se nattol — citez 
— «menţinrea păcii permanente In- 
tre națiuni», Într-un document teh- 
nic și ştiinţific cum esto un brevet 
do invenţie, inventatorul cu înaltă 
conștiință,care a fost Nikola Tesla, 
nu a găsit nepotrivit, ci chiar noce- 
sar, să se ocupe de pace, condiție 

nenea piper ap a şi in di că 

ndeni a asigurării progresului și 
bunăatării popoarelor. Faptul esto 

totul remarcabil! = 

n stirşit, amintim că Tosla a con- 


echiparea emițătoarelor. Din anul atruh ouă radioemițătoare, în 1896 
1890 este datată o altă lar şi dani a ecuatia ţie în poe 
realizare a lui Tesla: telegralia cu Ucerea ozonului şi că 
semnale armonice, produse de gene mai multe tipuri de aiectro. 
ratoare electrice rotative, menţio- n brevetul oliberat la 3 noiembrie 

. 


My 


TRANZISTORRE 
N REGII DE AUALANSA 


GENERALITĂŢI 
schemele uzunle de citeuiir cu 
tranzistoare, tensiviiiea, aplicată Inire 
colector și cmilor st menține sub 
valourea de străpungete 4 Jonciiunia 
Aceste, valori limită sint dute În 
catalog sub denumirei ticnu i Lon 
corespunzătoare cn valorile de ici» 
siune la cure ure loc străpungerea 
joncțiunii tranzistorului în montajul 
cu emitorul în gal (Re e RI sau în 
montajul cu baza în ge! (Ru > Ri) 
Emistă însă și aplicații în cărt 
tranzistoarele. lucrează În regiunea 
de Mrăpungere și în ace ca e 
numeste tranzistoare de ivulariă A» 
cest regim de funcționare se obiine 
prin alimentarea trunzistoruliu - cu 
fensiurie mare înțre coleețivr anl 
tor, în timp e joncțiune bază 
emitor nu este polarizată Circuitul 
menționat se prezintă ca în figura 1, 
Caracteristica văltumperică n uaul 
ascinenea circuit este prezentată în 
figura 2. 


$ 


Se poe bbierva Că pină în 
puneiul M curentul de colector are o 
vuloare redust, Bind de Dapt egul o 
vurental de saturație al jobeţiunii np 
polarizată inveră În Ai curent 
di pustere uns căderi de tendiune 
pe tezistența Ru din crtcuitul bazei, 
prodticimi d mică, polarizare a act 
tea, ducind axtlel ln ja unii 
dureni |, "de valoare: foarte mică 
Din curentul de emitor, fracțiunea le 
ajunge la culeetar, dat 1 —4NI e 
cite curentul propriu al jonețiunia 
emitar-bază. Pe măsura creşterii ten- 
siunii de polarizare “Ueg pină la 
valoarea 1 valăntea curentului ui 
creste noteiții și practic 1tnsiptiea 


exterioari E se Pepăsește intre colec- 


lo i etiiinr 


Ing. N. MAXIM 


nca coreapunzătonre momentului aspir 
riției regimului de funcționare în 
avalunsă (punctul: M) În apropierea 
punctului M, cimpul electric din re 
jiunea de trecere a colectorului de 
vine atit de puternic încli poate să 
aceslereze purtătoții de sarcină, astlel 
ca i o ciocnire a acestora cu elce- 
tronii de valență ai atomilor neutri 


CMisntiliv pentru montajul din 
hgam 1 folosind un tranzistor de 
tipul BE 173 și următoarele valori pr 
Pa tive Rym2? 40 

= 15% Ra 940 CA s-au reni 
EAI Y, (rpm 00 V, LE „= 
e Pe 120 Veste lensiu- 


să formeze perechi electran-gol. Noii 
purtători de sarcină. nccelerindu-se 
lu cimpul electric, pot să formeze noi 
petechi electron-gol Procesul de- 
curge în avalanșă. 

Pentru Înțelegerea apuriției acestul 
fenomen este mulicien! să studiem 
doar joncțiunea bază-colector a tram 


zistorului, prezentată în figura 3. 

Fenomenul de multiplicare a purtă- 
torilor de sarcină prin avalanșă se 
caracterizează prin factorul M de 
multiplicare, care reprezintă raportul 
dintre numărul purtătorilor care ies 
din regiunea de trecere şi numărul 
purtătorilor care intră în această 
regiune. În figura prezentată, pentru 
simplificare s-a presupus că fenome- 
nul de i are loc într-un 


gap ai aie: 


singur punct, A' pentru goluri și A” 


tru electroni În realitate, acest 
enomen are loc pe toată regiunea de 
trecere a joncțiunii 
Reiese din cele tate că pentru 
apariţia acestui este necesar 
ca valoarea cimpului electric (deci 
valoarea  tensi inverse aplicate) 


să fie superioară unei anumite valori 
limită deoarece numai electronii care 
au energie mai mare decit energia 
formării unei perechi electron-gol pot 


Reg. de frecare 
- + 


să participe la acest proces. Totodată 
reiese că procesul de multiplicare prin 
avalanșă depinde de. grosimea re 


NN 


Goluri 


f7u3 


mult PI mira emitor-bază dato- 
rită de tensiune pe rezisten- 
ră În această regiune (MN din 
ig 5 se constată existența unei 
reacții pozitive ce are drept urmare 
în final deschiderea puternică a tran- 
zistorului, 

Curentul de colector se mărește 
brusc, conform relaţiei: 

le =M (& la+lcao) unde M este 
factorul de multiplicare; a -  fuc- 
torul de amplificare în curen!: | mo 


curentul rezidual de colector. 
Deoarece tensiunea de alimentare 
este menținută constantă, prin 
terea curentului de colector se 
reşte tensiunea ce cade pe rezistența y 
de sarcină Ro respectiv tensiunea 
între colector şi emitor se reduce 
corespunzător. că regiunea MN 
este o regiune de rezistență negativă 
Folosind schema din figura la, cu 
valorile anterior prezentate, s-au ob 


pr. |, 

Proprietatea tranzistoarel 
creuză În regim de avalanșă de 
o astfel de caracteristică pe 
diferite aplicaţii ale acestora în ci 
tele în impulsuri. 

Circuitele cu tranzistoare 
crează în regim de avalanșă 
simple. prezintă o capacita 
de suprasarcină şi permit 
semnale cui amplitudine mare 


rezistență negativă (în fi practuă 
1) co! iara solo ma Pisi 
tranzistorul intrat în avalanșă. 


tensiunea la bornele A re 
devine mai mică decit tensiunea U,, 
tranzistorul încetează să mai conducă. 
Condensatorul C începe să se re 
încarce şi procesul se repetă. 

Fol mi din cârcii 
prezentat în pentru C= 
= 560 pF, se obţin diagramele ten- 
siunii Îinlar variabile prezentate în 


T=RCin = 


Roeiese că valoarea capacității C 
va fi aleasă din condiţia obținerii unei 
perioade date a tensiunii liniar-varia- 
bile. 

Pentru reglare în limite mici a 
perioadei se foloseşte rezistența va- 
riabilă R, Modificind valoarea capa- 
citâții C, s-nu obținut valorile trecute 
în tabelul nr. 2 


TABELUL NR. 2 
Stpr) 110 220 560 2 400 5 600 10 000 
i sa | 50 120 200 
(8) 5,2 8 1 Ă 


GENERATOR DE TENSIUNE 
LINIAR-VARIA BI 
n ama ear de în 
se 
- e Tec cu rată agramei 
si rudele de cit tranzis- 
torul este blocat, co! torul se 


încarcă pe cincia 5, Ra RC 


] 
; 
E 
sg 
Ei 


iunea cu 


figura 4c. 

Tensiunea liniar-variabilă obținută 
are un factor de neliniaritate aprox 
mativ egal cu factorul de utilizare al 
tensiunii Să ii aice 

= —— 3 — x — 

p ='26 ” eta E br a a 
rioada tensiunii liniar-variabile; U, 
— valoarea viri la viri a tensiunii de ln 
bornele capacităţii; E, — tensiunea 


Perioada tensiunii liniar-variabile 
se poate aproxima cu relația: 


GENERATOR DE IMPULSURI 
CU AMPLITUDINE MARE 


Generatorul prezentat! în figura $ a 
formează impulsuri de scurtă durată 
(fig, 5 b) Funcționarea sa are la bază 
același fenomen de avalanșă. 

În momentul în care tranzistorul 
se deschide, condensatorul C se des- 
carcă prin tranzistor și prin înfășu- 
rarea primară a transformatorului de 
impulsuri Ca urmare, în circuitul 
secundar al transformatorului se ob- 
ține impulsul prezentat. 


Avantajul schemei constă în ampli- 
tudinea mare a impulsului ce se 
formează, precum și în impedanța 
de ieșire mică a schemei, întrucit 
impulsul se culege de pe a doua înfă- 
şurare a transformatorului. 

Transformatorul are următoarele 
date construclive: material magnetic 
—permalloy sau ferită; secțiunea 
—0,4 cm; fiecare înfășurare are 100 
de spire. 


/ 


Amplificator medie 
frecvența 
fo = 35MHz 
B = 5,5MHz 


De la 
generatorul 
de zgomot 


G=n.de medie frerv. 
modulată în impuls 


Frecvența impulsurilor obținute es- 
te în funcție de valoarea capacităţii. 
Pentru 680 pF, frecvenţa de repetiție 
este de 50 kHz, 

Deoarece deschiderea tranzistoru- 
lui are loc prin avalanșă, variaţia 
curentului este bruscă, determinind o 
variaţie rapidă a fluxului magnetic, 
ceea ce duce la obținerea unui impuls 
de scurtă durată cu fronturi bune, 


GENERATOR DE ZGOMOT 


Tranzistorul în regim de avalanșă 
dă în mod parazit o tensiune de zgo- 


mot de ordinul milivolţilor într-o 
bandă foarte largă de frecvenţe (0— 
40 MHz). 


O schemă practică de generator 


este prezentată în figura 6. 


Tensiunea de zgomot mai mare se 


obţine în zona de cot a caracteristicii, 
acest regim obţinindu-se prin reglarea 
polențiometrului de 5 kQ Deoarece 
în această zonă tranzistorul prezintă 
tensiune de zgomot într-o bandă foar- 
te largă de frecvenţe, el poate fi uti- 


Detector 


lizat în scheme de generator de zgo- 
mol «tester» pentru imitarea zgomo- 
tului de fluctuaţie ce apare în traseul 
de radiorecepţie a semnalelor. 

În figura 7 a este prezentat un mon- 
taj cu care se poate pune în evidență 
modul cum apare?gomotul de fluc- 
tuaţie produs de generator. 

Prin ajustarea potențiometrului de 
nivel se poate modifica în limite largi |, 
raportul semnal/zgomot (fig. 7 b). 


GENERATOR DE IMPULSURI 
DREPTUNGHIULARE 


. 


Folosind montajul din figura 
se pot obține impulsurile 
te cu caracteristicile din figura 

Funcționarea are la bază același 
fenomen. Dioda D se deschide cind 


tensiunea la bornele sale depăşeşte 
o anumită valoare de prag, folosind 
astfel la bornele sale o tensiune drept- 
unghiulară. 

erioada de repetiție este influen- 
or arina de valoarea capacită- 
ţii C,. 


Din cele prezentate mai sus rezultă 
că tranzistoarele în avalanșă pot fi 
folosite cu rezultate bune în activi- 
tatea de cercetare sau în diferite 
experiențe de laborator, tru a 
obține semnale de o anumită formă 
cu circuite cit mai simple. 

Ele au însă și o serie de dezavan- 
taje care le limitează aplicarea largă. 
Astfel, aceste circuite necesită ten- 
siuni de alimentare mari, prezintă o 
oarecare instabilitate termică și nu 
oferă posibilitatea reglării după voin- 
ță a unor parametri. 


4 + 
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FOTOGRAFIA 
DE APROAPE 


Fotogratia din apropierea obiec- 
ului (Sau «macrofotogratia», cum 
ste denumită uneori) se folosește 
lunci cind dorim să ocupăm întreg 
drul de film cu imaginea unui 
biaci mic, Ea este o treaptă inter- 
sdiară Intre fotografia uzuală și 
crototografia, care apelează la 
microscop pentru realizarea ima- 


Domeniul scărilor de reprodu: 
core in care operează macro- 
fotografia este aproximativ 1/10—5, 
Scara de reproducere (sau mări- 
rea) oste raportul între dimensiu- 
nea imaginii şi dimensiunea reală 
a obiectului, 

Prin enumerarea unor aplicaţii 
ale macrototogratiei sperăm să tre- 
zim interesul cititorilor pasionaţi 
de tabhnică, ştiinţă sau artă, dornici 
a obțină imagini pe hirtie ori dia- 
pozitiv ale unor desene, scheme, 
piese filatelice şi numismatice, o- 
becte de dimensiuni reduse, plan- 
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te, flori, insecte, detalii de orice fel, 
cu scop documentar sau artistic. 

Prin construcție, aproape toate 
obiectivele fotogratice pot îi re- 
glate pentru a obține imagini clare 
ale obiectelor situate la orice dis- 
tanță dorim, între infinit și o anu- 
mită limită anterioară, care, de 
regulă, este de 7—20 ori mai mare 
decit distanța focală. Pentru obiec- 
tivele normale ((=50 mm) ale for- 
matului mic, limita anterioară de 
punere la punct se situează deci 
în domeniul 35—100 cm, funcţie de 
tip. Pentru macrototogratie trebuie 
coborită această limită (uneori pină 
în apropierea distanței focale), prin 
folosirea unor mijloace tehnice au- 
xIllare. Ele, împreună cu alte pro- 
bieme specitice fotografiei de a- 
proape, vor fi descrise succint în 
cele ce ur ză, 

APARATUL FOTOGRAFIC 
reprezintă singura investiție mare şi 
el trebuie să fie tip reflex mo- 


noobiectiv, Amintim din mărcile 
comercializate în ţară: Praktica, 
Zenit, Peatowl la format mic şi 
Pentacon-six, Kiev 80 la format 
6x6 cm. Acestea permit urmărirea 
exactă a încadrării, a punerii la 
punct și a profunzimii cimpului, 
La modelele cu măsurare interioară 
a luminii se simplifică și reglarea 
corectă a expunerii, 

OBIECTIVELE recomandabile 
pentru macrofotogratie sint cele 
normale (t=50 mm la tormat mic și 
f=80 mm la 6x6). Superangularele 
dau distorsiuni marginale ale ima- 
ginii (uneori căutate insă in foto- 
grafia artistică). Teleobiectivele ne- 
cesită extensii mari şi se utilizează 
doar atunci cind, din diverse mo- 
tive, nu ne putem apropia de obiect 
atit cit dorim. 

LENTILELE ADIȚIONALE nu- 
mite «proxare» sint lentile conver- 
gente care se aplică în fața obiec- 
tivului (fig. 1) pentru micşorarea 
distanței focale a acestuia. El dă 
astfel imagini clare ale obiectelor 
situate ceva mai aproape decit |I- 
mita anterioară, dar există dezavan- 
tajul alterării calității în cazul len- 
tilelor cu convergență mai mare 
de 2—3 dioptrii. De aceea, metoda 
se aplică doar la aparate cu obiec- 
tiv nedemontabil, unde nu se poate 
folosi extensia, 4 

INELELE INTERMEDIARE sa. 
«pentru extensie» sint niște cilindri 


metalici care se introduc între apa- 
rat (deci film) şi obiectiv (fig, 2), 
' Să amintim că, la marea majoritate 
a obiectivelor, punerea la punct 
pentru diverse distanțe de fotogra- 
fiere se face prin deplasarea între- 
gului sistem optic față de planul 
filmului; anume pentru distanțe 
mici se depărtează lențilele de film, 
Inelele intermediare realizează o 
mărire suplimentară (extensie) a 
distanței obiectiv — film și permit 
obținerea de Imagini clare ale o- 
biectelgr mal apropiate (fig. 3). 
Pentru monturile cu filet (Zenit, 
Praktica), inelele se pat confecţio- 
na simplu pe strung, după schița 


'din figura 4. Cota A depinde de' 


obiectivul folosit: aa esta egală cu 
deplasarea pe care o permite siste- 
mul mecanic de punere la punctal 
obiectivului şi poate fi măsurată 
cu șublerul (in domeniul 5—12 mm 
pentru t=50 mm). Se va contecțio- 
na un set de patru inele, avind lun- 
gimile A, 2A, 44 şi BA, Astfel, prin 
combinaţii corespunzătoare și uti- 
lizind reglajul propriu al obiecti- 
„vului, se poate obține reproducerea 
la orice scară, pentru distanțe cu- 
prinsa. între limita anterioară şi o 
nouă tă, mult redusă. Se va 
evita aluminiul la confecționare, 
deoarece filetele se gripează. Ine- 
lele descrise nu asigură închiderea 
automată a diatragmei la declan- 


are și impun lucrul «manual». Se 


brică inele cu tijă pentru această 
comandă și altele care, prin 3 co- 
nexiuni, transmit electric valoarea 
preselectață a diafragmei către x- 
ponomatrul din aparat. 

BURDUFUL este un dispozitiv 
care se poate folosi în loc de inele 
intermediare, in același scop, Par- 
mite lucrul mai operativ, datorită 
variației continue a extensiei, dar 
este mai voluminos și mai greu 


UL "A LORE: 
LTE ACCESORII utile, dar nu 
neapărat necesare în totogratia de 
aproape; , ini 

— Trepiedul asigură stabilita- 
tea aparatului la expuneri cu timpi 
lungi. 

— Declanșatorul flexibil evită 
mişcarea aparatului la declanșare. 

— Vizorul unghiular permite 
vizarea dintr-o direcție mal .con- 
vanabilă atunci cind aparatul este 


așezat într-o poziție neobișnuită” 


— Parasolarul împiedică refle- 
xille In obiectiv ale luminii prove- 
nite din afară cimpulul fotografic. 

— Inelul de inversare permite 
așezarea obiectivului cu 
frontală spre aparat. El se folosește 
la scări de redare mai mari de 
1,5 pentru imbunătățirea calităţii 


lentila 


imaginii, deoarece obiectivele sint 
corectate nuihai pentru distanțe 
obiect-lentila ma! mari decit dis- 
tanța lentilă-imagine. 

— Stativul pentru reproduceri, 
care cuprinde o planșată și o co- 
loană pe care se deplasează apa- 
ratul și lămpile pantru iluminare 
(fig. 6), ușurează mult lucrul «n 
studio». , 

— Sania de reglare, dispozitiv 
ce permite deplasarea țină a apa- 
ratului față de suport (stativ, tra- 
pied, masă), pentru o incadrare 
optimă. 

EXPUNEREA in fotomatia da 
aproape are citeva particularități, 
Cel 'mai tes fotogratul se ntlă în 
«criză de lumină». Pe de o parte, 
ei trebuie să lucreza eu țimpl scurți, 
deoarece la scâri mari craste pro- 
porțional riscul imaginilor «mis 
cate». Pe de altă parte, sint tolo 
site diatragmările puternice, pen- 
tru a compensa pe cit posibil pro- 
funzimea readusă, care poate îi da 
ordinul milimetrilar si chiar zeci 
milor de milimetri 


MĂRIMI UTILE PENTRU FOTOGRAFIA DE APROAPE 
(Format 24 +35 mm; obiectiv î=50 mm reglat pehtruoa) 


a acestea se adaugă incă un ele- 
ment: micşorarea cantității de lu- 
mină cara ajunge pe film, propor- 
ționajă cu pătratul extensiei. Valo- 
rile înscrise pe obiectiv sint vala- 
bile doar'pentru cazul punerii la 
punct ve infinit, Odată cu creşte- 
rea distanței obiectiv-film şint ne- 
cesare corecții. În tabel s-au indi- 
cat aceste corecții pp 
extensii. Ele sint date atitău 
de fatori de prelungire a BE 
cit şi sub formă de trepte (na 
mod) cu care trebuie mări 
sau daschisă diatragma. GBR 
se aplică 'numai indicaţii 
de un exponomatru ji 
or ataşat în exteriaful aparatului 
(Zenit E), dar nu trebule folosite 
cind măsurarea luminii se face 
prin obiectiv (Zenit, TTL, orica 
Praktica cu exponomelru), 

LUMINAREA în macrototogra- 
he trebuie discutaţă diferențiat pen- 
tru lucrul pe teren sau în studio, 

Pe teren cel mai mult se folo- 
sește lumina naturală, Pe vreme 
nsorită nu vom avea,probleme cu 


a culorilor. Trebuie să ne ferim 
însă de... propria noastră umbră, 
care se poate proiecta asupra su- 
biectului de mici dimensiuni. O 
foaie de carton alb poate servi ca 
«reflector» în multe situaţii: plasat 
într-un loc convenabil, el atenuează 


umbrele din cadrul fotografiat 
(fig. 7) sau trimite lumina soarelui 
asupra unul subiect aflat la umbra 
unui copac, zid etc. Blitzul se poate 
folosi și el pe teren, dar cu condiția 
Yfamillarizării cu tehnica determi- 
nării expunerii în cazul iluminării 
combinate și cu precauţiile ce vor 
îi indicate mai deparle. 
Cind se tac macrototograții în 
studio se utilizează blitzul sau lăm- 
pile cu incandescenţă. Din punct 


Reflector 


? ec 


de vedere al dificultăților întimpi- mai uniformă, cu două lămpi de 


nate, în multe cazuri sint preterabile 
lămpile. Ele permit studiul atent al 
jocului de lumini și umbre, oferind 
posibilitatea alegerii poziției optime 
a surselor luminoase. 

Se vor folosi becuri nitratot de 
puteri reduse (100 W), iar dacă 
este nevole de o lumină direcțio- 
nată, care să evidențieze textura 
de exemplu, un proiector de diapo- 
zitive poate îndeplini cu succes 
acest rol, Precauţia necesară este 
de a nu-Llăsa multtimp în funcțiune 
in poziţii diferite de cea normală, 
pentru că se poate supraincălzi 
din cauza modjtieării ventilației na- 
turale. 

În cazul reproducerilor obiectelor 
plane se va asigura o iluminare cit 


. 


FOTOGRAFIA OBIŞNUITĂ 


Obiectiv 


la exterior randalinat. 


Li 
[i] 
Se 
af 
'o 
E 
Ş 
Li 
& 
(=) 
> 


puteri egale și plasate simetric, 
ca in figura 6. 

Pentru a scăpa de umbrele pe 
care le produce un obiect, se folo- 
sește așezarea lui pe un geam cu- 
fat, suficient de îndepărtat de fun- 
da!, astfel ca umbrele să iasă din 
cadru (fig. 8). Dacă este nevoie, 
se iluminează razant și fundalul, cu 
alte două lămpi. 

Pentru obiectele cu suprafață 
foarte accidentată (cum ar fi un 
montaj electronic cu piese ce se 
umbresc reciproc), se apelează la 
iluminarea foarte difuză dată de un 
«cort» de lumină, ESU A incintă 
din hirtie albă, în care încape lejer 
obiectul. Ea este prevăzută cu un 


(CONTINUARE ÎN PAG, 112) 


VI în care 


/ se poațe găsi 
4 obiectul foto- 
Z y grafiat 


anterioară co 


MACROFOTOGRAFIE: 


Noua limită 
anterioară 


FOTOGRAFIA 


INSTANTANEE 


Dorinței multor fotograli de a 
putea vedea imediat rezultatul apă- 
sării pe butonul declanşator, pre- 
cum și nevoii de a putea avea în 
timp foarte scurt fotografia tano- 
menului sau obiectului studiat lo-a 
răspuns doctorul Edwin Land în 
1947. Procedeul pus la punct de 
dr. Land este astăzi larg răspindit 
și cunoscut ca metoda Polarold, 
Metoda comportă aparate de toto- 
grațiat, materiale fotosensibile şi 
tratamente chimice speciale, 

Avantajul esenţial al procedaului 
Land constă desigur în posibili- 
tatea veriticării imediate a rezulta- 
tului fotogratiarii. Totodată se eli- 
mină tratamentul de laborator, pro- 
cedeul comportind o prelucrare 
chimică fără lichide, practic putind 


ți considerată uscată. Procedeul 
este aplicabil în totogratfia alb/ 
negru şi color. 

Procedeul are insă dezavantaje 
substanțiale. Formatul imaginii 
vste limitat de mărimea aparatului 
fotogratic. Multiplicarea fotogra- 
Hei nu este posibilă, de regulă, 
negativul nefiind accesibil. Există 
şi unele materiale fotograțice des- 
tinate fotografiei instantanee la 
care negativul poate fi separat, 
dar calitatea sa nu este identică cu 
cea a unul negativ obținut normal, 
in plus fiind necesar un tratament 
de clariticare. Preţul materialelor 
fotograțice este mult mai ridicat 
decit pentru cele destinate foto- 
grafiei curente. 

Dezavantajele menţionate au fă- 


ing. V. CĂLINESCU 


cut ca procedeul Land, deși răs- 
pindit astăzi, să nu poată elimina 
procedeele clasice de tip negativ- 
pozitiv, ăvind însă aplicații mul- 
tiple și diverse. 

La baza procedeului stă princi- 
plul transterului invers prin ditu- 
zie. Agentul revelator developează 
inițial un negativ, disociază halo- 
genura de argint neexpusă, pe 
care o reduce și o transportă pe 
un suport nesensibilizat ca imagine 
pozitivă. 

Agentul revelator este cuprins 
într-o capsulă mică, etanșă, aflată 
între negativ și pozitiv, capsulă care 
este strivită după expunere prin 
trecerea materialului fotosensibil 
între două valțuri de oțel. Revela- 
torul este astfel uniform distribuit 
pe suprafața imaginii, 

Agentul revelator conţine hidro- 
chinonă într-o soluție de hidroxid 
de sodiu și tiosultat de sodiu, 
Amestecului i se oteră o stare vis- 
coasă prin adăugarea de hidroxie- 
til-celuloză. 

Imaginea alb/negru astfel obţi- 
nută se caracterizează prin negru 
intens pri în argintului coloidal 
eliberat de halogenura neexpusă. 
Granulaţia imaginii este fină, lar 
timpul de developare foarte scurt, 
de ordinul secundelor. 

În cazul fotografiei color se aplică 
același principiu. Materialul foto- 
sensibil este constituit din straturi 
suprapuse sensibile pe cite o trei- 
me de spectru, avind, spre deose- 
bire de materialele color obișnuite, 
colorant înglobat în fiecare strat, 
Revelatorul 


dar nu şi formării colora 
tehnica normală. În fieca 
unde revelatorul formează 


porțional, colorantul 
tului respectiv. Restul c 
migrează, formind i 
tivă, . 

Materialele fotosensibile de tip 
instantaneu pot fi și diapozitive, 
proiecția fiind posibilă circa 
două minute de la fotogratiere. 


Ca formă, materialele fotosensi- 
bile destinate fotogratia instan- 
țanee se pot prazanta în bobină 
sau ca plantilme cu extracție ma- 
nuală (fiim-pack) sau evacuare au- 
tomațtă. 

Pentru ilustrarea procedeului s-a 
luat în considerare formula tehnică 
cea mai simplă, film-pack într-un 
aparat simplu, În figura 1 s-au notat: 
1. cutia aparatului fotografic: 2. ca- 
seta fiim-pachk-ului; 3. negativ; 4. 
placă presoare 5 obiectiv; 6. 
capsula cu agent revelator; 7. po- 


zitiv. & limba mare 8 valțuri 10. 
limba mică. 
Electuarea  fologratiei implică 


formarea Imaginii latente negative. 
Se trage de limba mică (10), ceea 
ce. duce la situația din figura 1 B. 
Capsula (6) cu agentul revelator 
este adusă la capătul pozitivului 
dinspre valțurile (9) 

Totodaţă din cutia jotoaparatu- 
lui lase și capătul limbii mari (8), 
Se trage da aceasta și se extrage 
printre valțurila (9) pachetul ne- 


gativ-pozitiv cu agentul revelator 
uniform distribuit. Figura 1 C pre- 
zintă începutul fazei de extragere 
cind capsula cu revelator tocmai 
s-a spart. ; 

Tratamentul de developare, În- 
cepe, urmind a se termina după 


citeva secunde pentru alb-negru 
sau În circa un minut pentru color. 

Temperatura intluențează durata 
de developare, în special pentru 
fotogratia color, la care incepind 
de la 20*C în jos crește această 
durată. Pe timp rece se introduce 


«sandwich-ul» într-un buzunar in+ 
terior, la temperatura corpului, La 
temperaturi peste 30*C se scurtea 
ză mult durata d& developare. În 
figura 1, pentru claritate, s-a re- 
prezentat un singur clișeu, 

Aparatele fotografice destinate 
tatogratiei instantanee sint așadar 
prevăzute cu valțuri și permit de 
regulă introducerea unul singur 
tip dimensional de material foto- 
sensibil. De construcție mai sim 
plă sau mai complexă, ele sint 
prevăzute cu sisteme de expunere 
automată, lucru justificat de prețul 
mare a! materialelor fotosensibile. 

Cele mal răspindite şi cunoscute 
sint aparatele produse de firmele 
Kodak şi Polaroid, aparate între 
care există deosebiri constructive 
importante, 

Cele mai simple aparate sint de 
țipul celui din figura 2, Imaginea 
se formează direct pe filmul nega- 
tiv, Vizarea se face brintr-un vizor 
optic simplu. Ele se incarcă cu ca- 
sete film-pack da tipul celor des- 
crise. Figura 3 prezintă o aste! 
de casetă. S-au notat; 1, casetă; 
2. Capac da protecţie (se extrage 
după încărcarea aparatului foto- 
gratic), 3. limbă mică; 4, limbă mare. 

Formatul Imaginii obținuțe este 
83x86 mm sau 83x107 mm, în 
funcție de aparat şi de materialul 
totosensibil utilizat, 

Pentru a micșora dimensiunile 
aparatului s-a făcut un prim pas, 
introducindu-se o oglindă inclina- 
tă. Astfel imaginea se formează 
pe film după o reflexie. Asemenea 
aparate sint cele din figurile 4 şi 5. 
Aparatul din figura 5 prezintă un 
original dispozitiv automat pentru 


punerea la punct a distanței di n opri ma mun, 


totograțiere, Sonar AuloFotus esant de remarcat este fap- 
Dispozitivul funcționează | tul că fotografia se Qbține chiar pe 
sunete pe principiul radarului, v aţă expusă din e Această 
zarea la ambele aparate se facu | parte este transparente 

grație unor vizoare optice simplă 10 ndu-se 


prelucrăre se transte 
ea pe primul suport şi s 


cu inerentul dezavantal al error | 
de paralaxă. Î 


Pasul constructiv următor constă Mează un strat alb, pro şi 
în realizarea una vizări prin o opac, Acest mod de este 
biectiv pentru înlăturarea arorii da dictat de faptul că prin | ducarea 
paralaxă. Aparatul Polaroid SX—70 >glinzii reflectante dif aparat s-ar 
(fig. 6) este în plus pliabil, ei avind "bține o imagine inversată stinga- 
dimensiunile unei cârți da buzunar drăapta. prin folosirea pack-filme- 
Asupra acestul modal perfecționat lor (fig, 3) simple 


Vizarea retlex este posibilă prin 
introducerea unei oglinzi suplimen- 
tare rabatabile, cam protejează fe- 
reastra filmului, Imaginea vizată 
se formează într-o oglindă con- 
cavă și este văzută mărită grație 
ocularului. În figura 7 A este redat 
schematic drumul răzelor de lu- 
mină la vizare, iar în tigura? B la 
fotograțiere. Se observă că oglinda 
rabatabilă are două tațe active: 
cea superioară, care serveşte vi- 
zării, şi cea inferioară, care ser- 
veşte formării imaginii pe materia- 
lul fotosensibil. 

Figura 8 prezintă aparatul strins 
şi în curs de desfacere, 


(laritate 


Acest aparat, ca și celelalțe două 
anterioare, evacuează automat to- 
tografia. Fazele încărcare, fotogra- 
fiere, evacuAre sint cuprinse în 
figura 9. Aceste aparate lucrează 
exclusiv cu materialul color SX—70. 


Fără să intrăm în detalii, trebuie 


spus că fiecare set (casetă) dis- * 


pune de o batație electrică specială, 
plată, care asigură energia pentru 
funcționarea aparatului. Construe 
ţia aparatului este prezentată în 
figura 10, S-au notat 1. vizor plia- 
bil; 2. soclu pentru fulger chimic; 
3, control expunere; 4. fotocelulă 
cu siliciu; 5. obiectiv, 6. obturator; 
7. circulte integrate; 8. declanşator 


dutomută 


la proiectie 


», Proiecția diapozitivelor se poate 
face cu aparate simple cu deservire 
manuală sau cu aparate complexe 
cu acţionare automată, Transpor- 
tul magaziilor cu diapozitive este, 
de regulă, o operație complet auto- 
mată, reglarea clarității Imaginii 
realizindu-se în marea majoritate 
a cazurilor semiautomat (acţiona- 
rea obiectivului este electrică, dar 
comanda lui este manuală), Un 
număr restrins de aparate de pro- 
lecție pertecționate dispun și de 
un dispozitiv pentru reglarea auta- 
mată a clarității, Aceste dispozitive 
lucrează comparativ, se reglează 
manual claritatea primei fotograma, 
“claritatea următoarelor imagini pro- 
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lactate fiind asigurată printr-un'sis- 
tem optico-alectronic, care men- 
ține constantă distanţa Intre planul 
peliculei şi obiectivul aparatului de 
proiecție, 

Reglarea clarițății la proiecția 
diapozitivelor in mod individual 
pentru fiecare Imagine este a neca- 
sitate izvoriță din variația poziției 
peliculei  (diapozitivului propriu: 
zis) în sistemul optic, Această 
vatiație se datorează mai multor 
cauze; 

— deformarea diapozitivelor sub 
acțiunea căldurii lămpii aparatului 
de proiecție; 

— grosimea naunitarmă a. gea- 
murilor de protecție cu care sint 


electric; 9. fotogratie în curs de 
evacuare; 10. valțuri; 11. circuit 
imprimat; 12, baterie electrică; 13. 
material totosensibil; 14. mecanism 
de antrenare (reductor); 15. motor 
electric (12 000 rot/min); 16. oglindă 
fixă (Fresnel); 17, oglindă rabata- 
bilă; 18, carcasa aparatului. 
Aparatele prezentate pină alei, 
din familia Polaroid, pot fi echipate 
pentru Iluminatul artificial cu becuri 
chimice simple sau în baterie. A- 
prinderea lor; succesivă este asi- 
gurată automat de către aparat. 
Acest mod de lucru caracterizat 
prin expunere automată cu evacua. 
re automată se numește pe scurt 


prevăzute unele tipuri de rama: 

— grosimea neunitormă a rame- 
lor diapozitivalor; ; 

— Jocul, constructiv necesar, 
dintre ramă şi canalul de ghidare 
din postul de proiecție, 

Obiectivul aparatului de proiecție 
va trebui acționat, manual sau elac- 
tric, la flacara proiecția Aspectul 
deplinei automatizări constă în re- 
găsirea clarității imaginilor proiec- 
tata fără intervenţia operatorului. 

În baza principiului comparativ 
sus-enunțat vom prezenta cititori- 
lor sistemul utilizat la aparatele de 
proiecţie Philips. Schița redă sche- 
ma părții optice de proiecție (nere- 
perată) şi elementele constitutive 
(reperate) ale sistemului de reglare 
automată a proiecției, 

De la lampa 1 a diaprolectorului 
se culege un flux luminos care este 
reflectat de oglinda 2, focalizat de 
lentila 3 și transformat Într-un fas- 
cicul parale! de lențila 5, după o 
prealabilă reflexie pe oglinda 4, 
Acest fascicul este reflectat de su- 
pratața frontală a diapozitivului 6 
și cules de lentila 7, care îl focali- 
zează in planul tormat de două foto- 


tratament integral. Aparatele cu 
tratament integral care folosesc 
materialul fotosensibil SX—70 fur- 
nizează tfotograții la formatul de 
8x8 cm. - 

Aparatele din familia Kodak sint 
exclusiv cu vizare separată. Corec- 
tarea paralaxei la distanțe mici se 
face folosind un cadru suplimen- 
tar atlat în vizor. Dimensiunile de 
gabarit relativ reduse sint obținute 
prin dublă reflexie, materialul foto- 
sensibil aflindu-se pe fața frontală 
a aparatului. Drumul razelor de 
lumină la expunere este dat în 
figura 11, iar citeva modele de apa- 
rate sint prezentate în figurile 12, 
13, 14. Bateriile cu care sint echi- 
pate aparatele Kodak sint norma- 
lizate, neasociate încărcăturii de 
material fotosensibil. Pentru foto- 
gratiere la interior sint echipate cu 
blitzuri electronice (vezi fig. 14). 
Folosirea becurilor chimice este de 
asemenea posibilă, de regulă sub 


tarmă de baterii cu 8 sau 10 flash-uri, 


Materialul totosensibil de bază, 
destipat unui tratament integral, 
este setul PR10. Formatul totogra- 
fiei este de 9,7x 102 cm. 
Materialele fotosensibile desti- 
nate aparatelor fotografice de tip 
instantaneu au sensibilități diferite 
într-un interval larg, de la 50 ASA 
la circa 3000 ASA. În scopuri teh- 
nice se fabrică şi materiale cu sen- 
sibilitate foarte înaltă, de la 10 000 


metalogratie). 

Unele firme constructoare ză 
aparate fotografice au realizat adap 
toare pentru folosirea materialelor 
fotosensibile instantanee. Aces- 
tea sint cutii care se montează în 
locul capacului aparatului (capac 
amovibil, de obicei) și cuprind 
materialul fotosensibil, valțurile de 


presare şi un sistem de evacuare. 


Un exemplu în acest sens îl consti- 
tuie adaptoarele pentru aparatele 
Hasselblad. 

Desigur că un astfel de aparat 
este toarte potrivit fotoamatorului 
care practică fotogratia ocazional, 
in concediu, în week-end, la di- 
verse evenimente familiale etc, și 
care nu are pretenții deosebite 
privind mărimea și interpretarea 
artistică a fotografiilor realizate, 
Să nu uităm că sistemul nu per- 
mite nici o cofectare a erorilor 
făcute la totogratiere (de incadrare, 
de exemplu) şi devine inoperant, 
fără un echipament special, în fo- 
tografia de mică distanţă. 

n tehnică lucrurile-au alt aspect. 
Diferite sisteme de totograțiere ins- 
tantanee satisfac integral cerin- 
țele, ele fiind concepute strict pen- 
tru o aplicaţie specializată, 

Asttel, folosind un adaptor spe- 
cial, se fotografiază imaginea 'de 
pe ecranul osciloscoapelor, Unele 
mari firme folosesc sistemul pen- 
tru realizarea legitimaţiilor de in- 


grafii mici concomitent pentru acte 
de identitate, În criminalistică pro- 
cedeul oferă avantajul verificării 
imediate a fotograțiilor unor urme 
sau indicii care se mențin pentru 
scurt timp, În medicină sau biologie 
se realizează prin micrototogratiere 


- totogratii martor care conteră ime- 


diat certitudinea continuării unor 
experiențe. Tehnica fotografiei ins- 
tantanee este aplicabilă și folosind 
radiații X, Astfel analiza unei ra- 
diografii devine imediat posibilă, 
În cristalogratie se obțin analize 
rapide prin ditracția razelor X. De- 
sigur că lista exemplelor poate con- 
tinua, dar cele date sint suticiente 
ca în contextul întregului articol ci- 
titorul să-și poată forma o impresie 
generală asupra fotografiei instan- 
tanee, cu avantajele și dezavanta- 


ASA (pentru microfotografiere în  trare. Există aparate care tac 4 toto- 
tea şi implicit se poziţionează fas- bn 
ciculul de lumină reflectată între 
cele două fotocelule, Următoarele 
diapozitive, prin variația poziției 


jele. sale. 


ului peliculei, vor 
rău) 


celule &, aflațe la mică distanță una 
de alta, La proiecția primului dia- 
pozitiv se reglează manial clarita- 


jo rare 
că sistemul are 


clarității este : 

pentru ca' ochiul să u 

grena proiecției. 
P menţin 


în primul caz di 
"în al doilea caz 


R 
Tel i ij 4200 
rută DE 
Sea pe dle 
INEL SAU ( () T3 BC 107 
OALA DE 
FERITA 


EL ps pr ua! 
2 420 d 


15nF 


În figura 1 este prezentată schema electrică a unui 
temporizator de zie, destinat în special labora- 
toarelor fot Montajul realizează tempori- 
zări între 0,1 s şi 99,9 s. Pe durata temporizării ali- 
mentează o sarcină exterioară de 220 V, 50 Hz şi 
maximum de 100 W, 

Circuitul este format din trei părţi distincte, Prima 
parte este temporizatorul propriu-zis, realizat cu 
circuitul integrat fE 555. Partea a doua este formată 
dintr-un oscilator, o punte redresoare și un tiristor. 
Acest bloc are rolul de a alimenta sarcina exte- 
rioară pe durata temporizării. Partea a lreia este 
sursa de alimentare care produce o tensiune stabi- 
lizată în jur de 11 V, 

Declanșarea temporizării se face în felul următor: 
deoarece în starea de repaus tensiunea pe borna nr. 3 
a circuitului integrat este aproape zero, la.apăsarea 
butonului K, pe intrarea circuitului (borna nr. 2) 
va a un impuls negativ. Ca urmare, la ieşirea lui 


părea 
RE 555 (borna nr. 3) apare o tensiune pozitivă apro- 
Încărcarea 
la ieșirea 


piată de tensiunea de alimentare și incepe 
condensatoarelor C4...C,. Tensiunea de 
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etape pe integru! alimentează dioda luminescentă 
L şi, prin D,, oscilatorul format din T,—T, 
is ip eEboap op nato e sape eu 
transmit prin transformatorul de impulsuri la poarta 
tiristorului monta! în diagonala punţii PR ,, asigurind 
alimentarea sarcinii exterioare, legate În serie cu 
puntea. Durata temporizării este determinată de 
viteza de incărcare a condensatoarelor C...C., vi- 
teză care, la rindul ei, depinde de valoarea rezistenţe» 
lor prin care are loc încărcarea. Alegerea rezisten- 
țelor de încărcare se face cu ajutorul comutatoarelor 
decadice legate ca în figură. Dacă se lolosesc re- 
zistențe avind valorile indicate pe schemă, durata 
temporizării este valoarea citită de pe comutatoarele 
pi pi (măsurată în secunde). 
ler para în care poezia fe pe condensa- 
toarele C...C, atinge valoarea prag (egală cu 

2/3 din V alimentare) tensiunea de la ieșirea cir- 
cuitului fE 555 devine aproape nulă, întrerupind 
alimentarea diodei DL și a oscilatorului. Drept 
urmare sc întrerupe și alimentarea sarcinii. Între 


PR2 


ruperea temporizării se poate face și 
din exterior, cu ajutorul butonului K 
La apăsarea acestui buton montajul 
revine în starea de așteptare și se 
intrerupe alimentarea sarcinii, 

Deoarece uneori este necesară ali- 
mentarea sarcinii (a lămpii de expu- 
nere) fără să fie pornit circuitul de 
temporizare, în montajul prezentat 
s-a folosit un întrerupător (K2) care 
realizează acest lucru. 

Punerea în funcțiune a montajului 
este relaliv sim şi nu necesită 
aparatură era "a În primul rind, 
se verifică sursa de alimentare (con- 
sumul montajului este sub 50 mA) 
Dacă tensiunea stabilizată are va- 
loarea dorită, se trece la Încercarea 
temporizatorului propriu-zis. Se re 
comandă ca această incercare să se 
facă dezlipind unul dintre capetele 
diodei D;. Valorile dute în schemă 

tru rezistențele R.,Ra> pot îi 
inlocuite cu altele, după cum ur- 
mează ; 

420 kQ cu 1 MO sau cu 560 k& 

82 kO cu 100 kO sau cu 56 k0 

5,2 kO cu 10 KO sau cu 56 kD 
pâstrind deci raportul 1/10 între cele 
trei grupuri și precizia sub 1%, 
Pentru etalonare se folosește un ceas 
cu secundar. Cu ajutorul comuta- 
toarelor digitale se fixează 30s. Se 
măsoară durata obținută și se modi- 
fică capacitatea grupului CC co- 
respunzător, pentru a obține durata 
fixută (dacă durata obținută este mai 
mare decit cea fixată, se micşorează, 
dacă este mai mică, se măreşte co 
respunzător abaterii procentuale ca- 
pacitatea grupului C4.C3) Încer- 
carea oscilatorului și « circuitului de 
alimentare a sarcinii se face tot în 
dioda D; întreruptă la un capăt. 
Ca sarcină se va folosi un bec de 
220 V, 25.40 W. Se apasă pe comuta- 
torul K, Ducă circuitul luncţionează, 
becul va lumina atit timp cit Ka 
este upăsut. În cazul în care becul nu 
luminează, în primul rind se inver- 
sează capetele secundarului transfor- 
matorului de impulsuri (X, și X3) 
(Pentru a lucra în condiţii de maximă 
siguranță. primurul și secundarul 
transformalorului de impulsuri tre- 
buie bine separate electric.) Ducă nici 
după inversarea firelor montajul nu 
funcţionează, se va micșoru rezistența 
R, pină la valoarea de 270 Q După 
verificarea blocurilor se reface legă- 
tura Intreruptă la unul dintre capetele 
diodei D, şi se încearcă (uncţionarea 
întregului montaj. 

Precizia cu care se obțin duratele 
fixate depinde numai de precizia rezis- 
tențelor folosite şi de acuratețea cu 
cure s-a realiza! calibrurea. Instabili- 
tatea montajului în timp și la variația 
emperaturii mediului ambiant (0"C.. 
50 C) este neglijabilă, cu condiția ca 
grupul C,..C> să fie format din con- 
densatoare cu dielectric mylar. 
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MODIFICAREA TIMPULUI i 
: 7 
DE REVELARE Bă 
În comerț se găsește revelatorul indicate sint valori medii, o varia- pri 
A49 (atonal) — un plic cu compo- ție de +30 —60 s fiind posibilă. .. 
nentele sub formă de amestec. Din motivele arătate vom indica i 
uscat. Din instrucțiunile tipărite tabelar durata nominală la 20*C și = 
pe plic nu rezultă modificarea dura- modificările de durată privind de- | 
tei de revelăre la alte temperaturi  veloparea filmelor ORWO în A49şi 
decit cea nominală de 20*C. Toto- suplimentar în F 43 (Final) şi RO 
dată nu se menționează că duratele — (Rodinal). | 
TABELUL 1! Revelator il 
Durata nominală  Flim A 49 O F43 O ROD(1+40)' AI 
(în minute) da iti 
NP15 9—11 720 914 d 
NP20 9—11 7—9 9—11 
NP27 12214 1143 1218 i 
NI?750 8—9 — | 


ză În paranteză este indicată dilutia 


n 
TABELUL 2 


Modilicarea du- 
ratei de revelare 
(în procente) 
funcție de tompe. 
ratură 


——— 


Capacitatea de developare a 
800 mi de soluție este de circa 
6 filme (perforate de 35 mm sau 
late de 60 mm), La durata nominală 
se adaugă cite un minut pentru 


Temperatură A49 O—F43 ROB(1+40) 


15 +60 +60 O +50 . 
18 +25. +20 +95 | 
22 —15 15 —5 
24 —30 ——35 —30 


tiecare film, Incepind cu al treilea. 

Duratele indicate corespund unei 
agitări moderate a revelatorului în 
timpul lucrului. - 


MODIFICAREA NUMĂRULUI 
DIRECTOR 


Utilizarea fulgerului electronice 
implică un calcul de determinate a 
diatragmei in funcție de distanţă, 
calcul avind la bază un număr direc- 
tor corespunzător unei anumite va- 
lori de sensibilitate. Utilizarea unui 
alt film avind altă sensibilitate pre- 


S-a tipărit cu caractere distincte 
rindul corespunzăto? sensibilităţii 
de 20*DIN, considerindu-l ca şir de 
referință; acest lucru are la bază 


supune un calcul suplimentar de | 

echivalare sau consultarea unor i 

tabele de echivalare. . ă 
În cela ce urmează se dă un tabel 

da echivalarea restrins, corespun- 

zător nevoilor totografului amator. 


Număr director 


gaze enetaa 
sgra| sseene 
Zaag| sssass 

zusaas 


114 137 159 


trecvența-mare În practică a folo- 
sirii de pelicule cu sensibilitatea 
menţionată. i 
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_LRIMPĂ FULGER | 
STROBOSCOPICA 


În fața unei interesante fotografii 
multiple, înfățişind de exemplu o 
balerină ale cărei mlini erau re- 
date Intr-o serie de poziții succe- 
sive, am fost tentaţi să credem că 
este vorba de suprapunerea mai 
multor clişee distincte. Secretul 
totografiilor de acest gen este însă 
altul. Clișeul este de fapt unul 
singur, expunerea însă este mul- 
tiplă, acest lucru fiind realizat cu 
ajutorul unei lămpi stroboscopice. 

Utilizarea unei lămpi strobosco- 
pice permite și multe alta maniere 
deosebite de fotogratiere a unor 
subiecte în mișcare. Să luăm un 
caz banal, o sticlă care cade de pe 
0 masă și se sparge de podea. 
Fotogratiind scena iluminată stro- 
boscopic vom obține o fotogramă 
pe care se vor distinge clar diverse 
aze ale traiectoriei, precum şi des- 
compunerea sticlei prin spargere 
la impactul cu podeaua. 

Depășind domeniul fotografiei, 
o lampă stroboscopică devine un 
accesoriu util în echipamentul teh- 
nic al unui teatru sau un instru- 
ment pentru punerea la punct a 
aprinderii pentru motoarele auto. 

Se propune în aceste pagini rea- 
lizarea unei lămpi fulger strobo- 
scopice a cărei construcție nu este 
complicată (după «Le Haut-Par- 
leura nr. 1459), problema mai dili- 
cilă constind în procurarea unui 


100 


tub cu descărcare in xenon cu 
viață. lungă (tub stroboscopic), 

Schema electronică este dată 
în figura 1. Un oscilator cu un 
tranzistor unijoncțiune T turnizea- 
ză un tren de impulsuri care se 
aplică in poarta tiristorului Tr, ti- 
ristor care la rindul lui asigură, 
prin intermediul transtormatorului 
de excitație, tensiunea de ionizare 
necesară amorsării tubului fulger 

Frecvența impulsurilor este de- 
pendentă de valorile rezistoarelor 
R., R, și capacităţii C,. Modificind 
valoarea R. se obțin de la 70 la 200 
impulsuri/secundă. Închizind con- 
tactul |, se adaugă și capacita- 
tea C,, frecvența impulsurilor scă- 
2Ind pină la 15secundă. Rezistorul 
RA are rol de protecție, limitind 
tensiunea aplicabilă tranzistorului 
şi menținind valoarea rezistenței 
din circultul RC la o valoare ce 
asigură funcţionarea oscilatorului 

Se observă în schemă existența 
unui comutator, K, cu trei secțiuni, 
K1, K2, K3, a trei poziții. Cu ajutorul 
lui se selecționează trei moduri 
de lucru: 

1, Cal descris, care asigură im- 
pulsuri în plaja 15—200 impulsuri/ 
secundă. 

2 Regim fix, 100 impulsuri/se- 
cundă în baza frecvenţei tensiunii 
de alimentare. 

3. Impuls la comandă prin apii- 


catea unei tensiuni exterioare la 
bornele «sincron», - 

Cu comutatorul K pe poziția a 
doua emitorul tranzistorului va fi 
pus sub tansiune prin R, şi con- 
densatorul de filtrare C, nu va mai 
fi alimentat. În circuit va apărea o 
tensiune pozitivă la frecvența rețe- 
lei formată din semiunde Diodele 
Zener DZ 1! și DZ 2 conferă o 
formă trapezoidală undelor de ten- 
siune. Prin redresarea dublă a ten- 
siunii de alimentare, lrecvența va fi 
100 impulsuri/secundă. Cea de-a 
treia poziție nu tace decit să co- 
necteze poarta tiristorului la o bor- 
nă «sincron», fiind necesară, cum 
am mai spus, o tensiune exterioară 
de comandă (corespunzătoare a 
aplicării. tensiunii la bujiile unui 


motor, de exemplu), 

Tiristorul scurteitcuitează pe pri- 
marul transformatorului de exci- 
tație (Trato 2) condensatorul Cs, 
ceea ce duce la formarea unor im- 
pulsuri de tensiune mare aplicabile 
electrodului de amorsare a tubului 
fulger. 

Durata aprinderii tubului este 
foarte mică, circa 2,5 ms pentru 
constanta Ru—C, (0,001 MNx 
2,5uF=2,5 ms). În intervalul dintre 
două aprinderi condensatorul prin- 
cipal Cu se raincarcă. La frecvența 
maximă de 200 impulsuriisecundă 
acest interval este de 5 ms. 

Tensiunea de alimentare a tubu- 
lui se obține dintr-una din bobinele 
secundarului transtormatorului de 
alimentare (Trato 1) și este de ordi- 
nul a 450—480 V (circa 300 V în 
alternativ, înainte de puntea de re- 
dresara), Această tensiune este 
suficientă pentru orice tub zis de 
tensiune joasă, respectiv care 
poate lucra în intervalul 200—500 V. 

Tubul va fi de tip stroboscopic, 
prin aceasta îințelegindu-se un tub 
cu electrozii polarizaţi și electrodul 
de amorsare sub forma unui fir 
intâșurat pe corpul de sticlă, în 
aprâpierea catodului. Utilizarea a- 
cestul tub se impune datorită vieţii 
lungi pe care i-o conferă construc- 
ţia sa (circa 300 ore). Forma aces- 
tuia este diversă: tubular, spiralat, 
in formă de U (vezi și figura 2). 
Folosirea unul tub obișnuit care 
echipează lămpile fulger similare 
nu este imposibilă, dar al va fi 
repede scos din uz datorită vieții 
sale scurte (circa 60 secunde) 

Puterea lămpii (puterea absor- 


LISTA COMPONENTELOR 


T — 2 N 2646, 2N 1671,2 N 2160 
sau echivalent 

Tr — orice tip, 3.6 A/600 V 

R, = 1kO/ W 

R, = 47 0/6 W (spirălată) 

Ra = Ra = 15 k9/05 W 

R, = potenţiometru liniar 50 kO 
0.5 W 

R, = 1k005W 

R, = RR, = 100005 W 


Ro = RR, = 12k9/6 W ispirulatăi 


i ———— 


C, = 1000 pF/15-20V. 
Cc, = Cc; = 32 uF/S00 V rr 

Că = 047 uF/1 000 V 

Cs = Ce = LuF/250V * 

C = 220 pF (cerumic) 

C, = 0,47 —0,5 uF/1 000 V 

C = 25 uF/1 000 V 

D, — diode cu siliciu 1 A/1 000 V 


(sau punte) 


D, — diode cu siliciu 1A/30V 
Isau punic) 

D, Ec Da — 56 V/0,S W 

Des — 33.47 V/0,5 W 


j Transformatorul de alimentare va avea 40.50 W cu 
două înfăşurări secundare care să furnizeze circu 300 V/ 
70 mA şi, respectiv, 12 V/50 mA. 


bită poate fi în intervalul 1-8 W, 
Realizarea montajului se va face pe 
cablaj imprimat, confecționarea a- 
cestula urmind a fi făcută după 
procurarea componentelor. Tubul 
va fi plasat Intr-un corp specializat 
prevăzut cu o suprataţă reilectantă 
corespunzătoare ca dimensiuni şi 
tormă. 

Montajul în ansamblu va fi intro- 
dus Intr-o casetă din material plas- 
tic, firele de alimentare de la rețea 
şi cole pentru tub vor fi de bună 
calitate, capabile să suporte o ten- 
siune de 500 V şi prevăzute cu ele- 
mente de conexiune corespunză- 
toare, 

Translormatorul de excitația se 
confecționează pe un miez de fe- 
rită de orice formă, avind diametrul 
sau diagonala de circa 20—30 mm. 
Raportul spirelar va fi de 1:40, de 
exemplu la 10 spite în primar (sirmă 
CuEm de 08 mm) şi 400 în secun- 
dar (sirmă CuEm de 0,1 mm). Se va 


acorda atenție izolării cit mai bune 
a celor două infășurări. Acest 
transtormator va fi plasat în apro- 
pierea tubului, tensiunea furnizată 
fiind de ordinul a 4000—6000 V. 

Dacă lampa nu funcționează din 
prima încercare, se va verifica ten- 
siunea de alimentare (350—450 V) 
pe condensatoarele C; și Ca. Dacă 
această tensiune există, se va 
scurteirculta tiristorul cu un fir, 
asttel comandindu-se amorsarea 
tubului în ideea că tiristorul nu 
funcționează. Funcționarea se mai 
poate obține prin schimbarea sen- 
sului legăturilor transtormatorului 
de excitație. Dacă nu s-a obținut 
aprinderea tubului, se vor veritica 
tranzistorul şi calitatea conexiu- 
nilor asigurate de comutatorul K, 
tensiunea de alimentare de joasă 
tensiune (12 V), sensul conectării 
diodelor Zener, 

Piesele şi valorile lor sint indicate 
în lista de mai sus, 


Produse de prestigiu, cu inalte 
calități coristructiv-tuncţionale, a- 
paratele totogratice monoretiex din 
seria Praktica au numeroși admi- 
ratori în rindul totoamatorilor de la 
noi din țară. 

Pentru a veni în sprijinul celor ce 
doresc să achiziționeze un aparat 
fotografic Praktica, redâm pe scurt 
principalele caracteristici ale apa- 
ratelor din serie, intr-o neexclusivă 
trecere în revistă. Toate aparatele 
la care ne vom rateri corespund 
formatului mic, 24 x 36 mm, pe film 
pertorat de 3% mm, 

Modelul de bază este aparatul 
Praktica L și, ulterior, varianta L2. 
Praktica L este echipat normal cu 
un obiectiv Domiplan 2,850 sau 
Oreston 18/50, lar Praktica L2 cu 
un obiectiv tratat multiretiex de 
tip Pentacon auto 1,8/50. La ambele 
variante echipamentul mecanic 
este același. Obturatorul este focal, 
cu lamele metalice, realizind timpi 
de expunere de 1 s la 1/1 000 s, și 
are o funcţionare extrem de silen- 
țioasă, datorată unui sistem de 
amortizare progresivă, Sincroniza- 
rea cu lampă fulger este posibilă 
pină la timpul 1/125 s, ceea ce per- 
mite evitarea unor expuneri para- 
zitare nedorite. Contactul sincron 
este de tip central, netiind necesar 
cablu de sincronizare, 

În vizor, există un indicator, care 
arată dacă aparatul este sau nu 
pregătit pentru totogratiere. Pune- 
rea la punct a clarității este facili- 
tată de sistemul cu lentilă Fresnel 
cu microrastru și cimp inelar mat. 
Încărcarea filmului este automată, 
lar transportul se face prin acțio- 
nate cu pirghie. Capacul aparatu- 
lui este amovibil. Unele modele 
constructive dispun și de auto- 
declanșator incorporat, 

Praktica LB 2 este o variantă a 
modelului L2 prevăzută cu expono- 
metru încorporat, cu măsurarea 
exterioară a luminii, avind avanta- 
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jele și dezavantajele tipice acestui 
sistem de măsurare. 


Praktica LTL 3 proia intreaga 
structură constructivă de la mode- 
lul L2, fiind echipat insă cu un sis- 
tem de măsurare interioară a lu- 
minii, Sistemul tip Pentacon cu- 
prinde un selector de lumină, un 
concentrator de lumină și un tato- 
teceptor rezistiv, Măsurarea lumi- 
nii se face astfel pe o aceeaşi zonă 
și sub un acelaşi unghi, indiferent 
de obiectivul folosit. Măsurarea se 
face cu diatragma de lucru, un 
indicator este permanent vizibil în 
cimpul imagine. Se alege fie dia- 
tragma, fie timpul de expunere. Un 
declanșator automat incorporat 
poate completa aparatul, Aparatul 
oferă avantajele generale ale mă- 
surării interioare a luminii, 

Un model mai perfecționat a fost 
Praktica LLC, care nu mal se fabri- 
că actualmente în favoarea tipului 
îmbunătățit Praktica PLC 2. Faţă 
de LTL 3, progresul constă în utili- 
zarea sistemului cu diatragmă elec- 
trică, ceea ce permite viza. şi 
măsurarea cu obiectivul cuplat des- 
chis, înlăturindu-se totodată iner- 
ţia şi frecarea tipice transmisiilor 
mecanice. Automatizarea expune- 
rii devine acum integrală, 

Datorită transmisiei electrice tre- 


PRAKTICA 


buie folosite inele distanțoare spe- 
ciale sau burdufuri de extensie pre- 
văzute cu inele colectoare şi cablu 
de legătură. Folosirea obiectivelor 
tără diatragmă electrică este posi- 
bilă, comutindu-se sistemul de ex- 
punere automată. Astfel se poate 
lucra măsurind lumina la valoarea 
diatragmei de lucru. 

Praktica PLC 2 dispune de auto: 
declanșator încorporat, ca dealt- 
minteri și modelul următor VLC 2. 

Praktica VLC 2 este modelul de 
viri, fiind prevăzut cu posibilitatea 
utilizării unor sisteme de vizare 
diferite (în prismă, cu lupă, simplă 
pe geam mat) în condiţiile unei 
expuneri automate, În acest scop, 
sistemul de măsurare interioară a 
luminii este de alt tip, respectiv 
divizarea fasciculului luminos se 
tace la nivelul oglinzii de vizare. 
Oglinda dispune de o zonă semi- 
transparentă, lumina flind îndrep- 
tată apoi spre un concentrator și, 
ulterior, pe rezistență. Celelalte mo- 
dele realizau măsurarea luminii pe 
una din tețele trontale ale penta- 
prismei de vizare, 

Funcționarea in ansamblu este 
similară cu cea de la modelul PLC 
2, inclusiv posibilitatea măsurării 
la diafragma de lucru prin comu- 
tarea expunerii automate. 

O variantă a modelului LTL 3 


este aparatul tfotogratic Praktica 
MTL 3. Acesta dispune de două 
contacte pentru blitz, unul central 
şi altul pentru cablu de sincroni- 
zare. Cele două contacte sint inde- 
pendente, fiind asttel posibilă de- 
clanşarea sincronă a două lămpi 
fulger. Pentru punerea la punct a 
clarității, aparatul este prevăzut cu 
lentilă Fresnel, prisme telemetrice 
şi microrastru inelar 

Vom Încheia această succintă 
expunere cu prezentarea apara- 
tului totogratic Praktica EE 2. Acest 
model dispune de expunere auto- 


mată folosind obiective cu diatrag- 
mă electrică și un sistem de mă- 
surare interioară de tip Pentacon. 
Caracteristic este faptul că se poa- 
te interveni individual la fiecare 
totogramă pentru moditicarea ex- 
punerii cu £1 sau *2 trepte. Apa- 
ratul este prevăzut cu un comuta- 
tor pentru avansul aprinderii. co» 
respunzător lâmpii fulger electro- 
nice sau becurilor chimice. Con- 
tactul sincron este de tip central. 

Variația timpilor de expunere 
este continuă pe intervalul 1 s— 
1/1 000 s. Manual se pot selecționa 


timpii de expunere normalizați în 
cadrul aceluiaşi interval. Comanda 
obturatorului este electronică. Tim- 
pul de expunere utilizat este indi- 
cat în vizor. Măsurarea luminii se 
poate face cu obiectivul complet 
deschis sau la diatragma de lucru. 
Pentru expuneri lungi ocularul poa- 
te fi obturat.! Autodeclanşatorul 
este încorporat la toate aparatele 
din acest model. 

Pentru toate aceste aparate exis- 
tă o gamă largă de obiective cu 
distanțe focale diferite şi o multi- 
tudine de accesorii, 
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În cazul unor tenparaturi ridi- 
cate, însoţite sau nu de mare umi- 
ditate (co tropicale), se Impu- 
ne utilizarea fixatorilor tananţi, care 
oteră gelatinei filmului sau hirtiei 
totogratice un grad superior de 
tezistență mecanică şi chimică, 

Clima țării noastre oteră în mică 
măsură condițiile descrise, ceea 
ce nu ar justitica utilizarea fixato- 
rilor tananți, Cu toate acestea, sint 
situaţii În care se indică folosirea 
acestor fixatori, Este cazul pelicu- 
lelor destinate prolăcțiilor repeta- 
te, cazul hirtiei tatogratice păstrate 
un timp mai indelungat şi la care 


I 
există riscul desprinderii gelatine! 
ia uscare, cazul hirtie! foarte proas- 
petă, la care gelatina nu aste su- 
țicieni întărită, cazul realizării de 
filtre colorate pe bază de gelatină. 
Ca măsură de prevedere se pot 
folosi fixatori tananți pentru lucrări 
totogratice curente în zonele cu 
umiditate mare şi permanenta. Se 
vor folosi fixatori tananți și atunci 
cind materialul fotosensibil tace 
parte dintr-o construcție cu tarac: 
țar mecanic (o sqală de radio, de 
exemplu). Vom indica In continuate 


0 “serie de rețate dintre cole mai 
cunoscute, 


1, KODAK F'5 (pentru filme) 


Tiosulta! de sodiu (erist.), 240 g 
Sultit de sodiu (anh.) 15 9 
Acid acetic 4 13 ml 
Acid boric , . 29 
Aus ei i i e Vu le : 159 
ADR e Urat pină la 1000 m! 
2, KODAK F 25 (pentru hirtie) 

Tiosultat da sodiu (crist) i 300 a 
Suliit de sodiu (anh.). . . 5a 
Acid acetic ial li e 10 mi 
Acld-barie. Nil PRL 
OMU e NO ea Delta sie all i „10g 
ADA A ee Earl ae a e pină la 1000 mi 


Ă Acidul boric prevăzut la rațetele de mai sus se adaugă ca 
soluție preparată prin dizolvarea substanței In apă fierbinte. 
Soluţia se adaugă după răcire la circa 20-—-30*C, 


3. GEVAERT G 308 (pentru hirtie) 


Tiosulțat de sodiu (crist.) 
Metabisulfit de potasiu . , 
Acidacetic ...,..., 
OCR ca e RAE 0 


ama 30009 
Ata 12 9 
pita - j 12 mi 
20 

UL 159 
pină la 1000 m! 


4. ORWO 302 (pentru hirtie) 


Tiosultat de sodiu (crist,). 
pia Ig piti ilie 759 


Sultitde sodiu (anh.). . 


Metabisulfit de potasiu . . 
Acidacstie: i e 
ANU pice va a AR 
ADE e oii se CR 


: 15 9 
pină la 1000 mi 


Substanțele livrate in seturi se 
păstrează timp îndelungat in amba- 
lajul original special conceput, Se 
recomandă ca după deschiderea 
ambalajului să se utilizeze întreg 
conținutul pentru a evita alterarea 
chimicalelor-prin pătrunderea unor 
agenți extarni, Recomandarea de- 
vine un lucru absolut necesar cind 
este vorba de un amestec de sub- 


Istanțe. Împărţirea amestecului în 


cantități mai mici implică pierderea 
proporției corecte între componen- 
te, 

Realizarea soluțiilor de lucru în 
propriul laborator, după rațetă, pre- 
supune însă păstrarea unor canti- 
țăți oarecare din toate componente- 
le. Cum le păstrăm? 

— În nlel un caz în pungi. Aces- 
tea nu asigură protecţia necesară 
impotriva aerului, luminii, umezelii 

— Substanțele pulverulente sau 
cristalizate se păstrează În sticle 


PĂSTRAREA 
CHIMICALELOR - 


cu gitul larg, avind dopuri de sticlă 
sau de plută paratinată. 

— Substanțele lichide se pas: 
trează în sticle cu git normal, avind 
dopuli de sticlă, cauciuc, mase 
plastice, eventual dopuri cu filet 
și garnitură de cauciuc, 

Dacă substanța este sensibilă 
la lumină, sticla va fi colorată brun 
închis, 

Dacă dopul se ințepeneşte, so- 
luția cea mai bună constă În încăl- 
zirea gitului sticlei; eventual se 
poate incarca prin lovire uşoară cu 
o bucată de lemn. 

În altă ordine de idei, orice sticlă 
va dvea o atichață pe care se va 
inscripţiona clar conținutul ei. Dacă 
este cazul, se vor trece diverse 
date, termenul de valabilitate de 
exemplu, Etichetele vor ti protejate 
cu bandă transparentă adezivă, ast- 
fe! încit apa să nu poată şterge 
scrisul si nici să se infiltreze intre 
etichetă şi sticlă. 

Se va indica, de asemenea, cit 
mai vizibil un semn distinctiv cind 
conținutul este toxic, otrăvitor sau 
puternic acid. 

Se va avea Intotdeauna grijă ca 
să nu se schimbe dopurile între 
diverse sticle, 


Y 


E a. ——_—_ 
e TE DE E E RI RR A E 


ANALIZA 
DE CULOARE 


ÎN SINTEZA 
ADITIVĂ 


Intr-un număr anterior al revistei 
s-u prezentat cititorului modul de 
lucru în determinarea corecției de 
culoare cu analizorul color In cofidi- 
țiile folosirii sintezei substractive de 
culoare. 

Mulți fotoamatori apelează la sin- 
toza aditivă a culorilor In procesul de 
raalizare a fotografiilor color utţiii- 
zind metoda expunarilor succesive 
prin filtrele roşu, verde, albastru 

Analizorul color poate fi folosit 
şi ln procesul de lucru prin sinteză 
aditivă. Într-o primă otapă se tace 
o totogralie de reterință (prin sin- 
toză aditivâă), caracteristicile acus- 
tela fiind cola indicate în articolul 
«Analizorul de culoarea», Timpii de 
lucru aferenți tiecăre! expuneri (prin 
Hitrele roșu, verde, albastru) se no- 
tează, Menţinind negativul fotogra- 
iei de refarință in aparatul de mării, 

| dialragma cu care s-a lucrat şi rapor- 
tul de mărire, se trece li programa- 
rea analizorulul,otecluindu-se urmă: 
| toarele operaţii. 

— Se selecționează pe sanda ex- 

ponometrică poziția azuriu (C) şi se 
| aduce indicația la zero din potenţio- 
| metrul corespunzător. 

— Se  procodenază asemănător 
pentru poziţia galben (Y). 

— Se procedează nsemânător şi 
pentru poziția purputiu (M), 

Analiza de culoare și expunerea 
hirției fotograțice se tac In continua. 
ra simultan. Cansiderind o mărire 
după un negativ oarecare, etapele 
de lucru vor îi 

1, EXPUNEREA LA ROSU 

— Se aduce fitrul roșu în fața 
obiectivului aparatului de mărit şi se 
selectionează pe sonda analizorului 
poziția azuriu (C). Hirtia lotogratică 
este acoperită în acest timp 

— Se reglează dialragma aparatu- 
lui de mărit pină ce indicația se 
anulează. 

— Se expune hirtia prin filtrul 
rosu cu acelaşi timp folosit de rele- 
rință pentru expunerea corespunză- 
toare 

— Se reacoperă hirtia. 


(CONTINUARE ÎN PAG. 111) 


5. ORWO 305 (pentru filme ia PiaoI) 


Tiosulfat de sodiu (crist.). „e 200 g 
Sultit de'sodiu (ah) pia a aie Da 20 9 
Acid acetic ese 9 2 0 i MU VREA rază late | 
Alaun a a a „109 
Apă pînă la 1000 ml 
6. ORWO 308 (pantru filme și plăci) 
Soluția A 
ADE. ice ce ireala PREA 4 Pc It ta 400 m! 
Tiosulfat de sodiu (anh,) i ATS SP +180 g 
Suifit de sodiu (anh.), . 31. e 1 e or eee e i 28D 
Acid sulfuric concentrat . i RR 00 Sa piata 15ml 
Soluţia B 
Apă (a circa aa 0 pg Iaz Male all «300 ml 
|]. 727. IMI Uau IO as Ace ACRA Deea Ei mi zi 15 9 


După răcire la temperatura camer 
soluția A şi se completează cu apă pi 


i, se toarnă soluția B în 
la 1000 mi. 


). ORWOCOLOR 75 lisă canu: color  dlepeziiv) 


Acid boric,, 
Benzolsullonat de sodiu 
Acetat de sodiu 

Alaun . x 

Suitat de amoniu. . , 
Tiosullat de sodiu (anh.) 
Apă. A 


8. ORWOCOLOR 35 (baile stop-fixare tanantă pentru hirtie 
şi filme pozitive color) 


Suifit de sodiu (anh) 
Acstat de sodiu . 

Acid acațic 

Alaun ... 

Tiosultat de sodiu (anh. E 


OBSERVAȚII IMPORTANTE: 

— Acidul acetic este considerat 
soluție concentrată. Pentru soluţii 
cu concentrații scăzute șe va intro- 
duce In rețetă o cantitate majorată 
corespunzător. 

— Prin alaun se Ințelege sulfatul 
dubiu de aluminiu şi potasiu cu 12 
molecule de apă, formula chimică 
find KAINSQ,), 12 H20, 

— La 100 g de tiosultat de sodiu 
anhidru corespund 157 g de sub- 


stanță cristalizată. 

—— La 100 g de sulfit de sodiu 
anhidru corespund 200 g de sub- 
stanță cristalizată, 

— Folosind tiosulfat de sodiu! 
cristalizat, dizolvarea va decurge 
normal în apă caldă la circa 45— 
50*C. Adăugarea substanțelor ta- 
nante se va face însă cind soluția 
se vă afla la temperatura camerei. 

— Dizolvarea substanțelor Ince- 
pe în circa 700 ml de apă (cind nu 
se indică altfel). 


Din multitudinea de produse ote- 
til magazinelor de specialitate de 
Câte industria noastră vom pre- 
ZBiita selectiv citeva seturi de chimi 
cale, aparate de proiecţie şi apa- 
fatul de mărit PEISAJ 2. 

Fotoamatorul işi poate asigura 
fevelatorii şi fixatorii necesari în 
procesele alb-negru: uzuale, pro- 
Gufindu-şi seturi de chimicale a- 
docvate. 

Denumirea RVA aparține unei 
soluții concentrate de revelator uni- 


C.v. 


versal (200 ml). Utilizată pentru 
hirtie, soluția se diluează cu apă în 
proporția 1+4, timpul de lucru 
fiind de 2 minute la 20*C, Modiţi- 
câri ale diluției sint posibile; gradul 
de contrast va crește sau va scădea 
pentru o soluție de lucru 1+3, 
respectiv 145. Developarea filme- 
lor se tace intr-o soluție de diluție 
1412, Timpii de lucru depind de 
sensibilitatea filmelor după cum 
urmează; 


Sensibilitate (DIN) Durată (min.) Temperatură (*C) 
14—15 5 29 
20 6 20 
Vii 10 20 


Valorile date sint nominale. Funo- 
ție de condițiile practice de lucru 
(temperatură reală, grad de agitare 
a soluţiei etc.), timpii corecți pot 
Ava alte valori, Se recomandă 
efectuarea unor probe pe filme de 

foveniență diferită (Forte, ORWO. 

gull etc.). 

Soluţia obținută din cei 200 ml 
da agent concentrat este suficien- 
4 pentru minimum 5 filme. De la 
filmul al treilea se va majora durata 
Roiari cu 1 minut pentru fiecare 

Im. 


Revelatorul RVA poate îi consi- 
derat un revelator de granulaţie 
normală, Pentru o granulaţie fină 
se recomandă utilizarea revelato- 
rulul R- GF. Acesta este comer- 
cializat ca sat de chimicale uscate 
pentru 1 | de soluție. Dizolvarea 
chimicalelor se face în 900 ml de 
apă, Întii conţinutul pungii mici și 
după dizolvarea acestuia conținutul 
pungii mari, sub agitare continuă. 
Volumul de soluție se completea- 
ză cu apă la, 


Timpii de lucru funcție de sensibilitatea filmului sînt: 


Sensibilitate (DIN) 
15—17 


. 


Capacitatea unui litru de reve- 
lator este de cca 8 filme. 

Durata revelării se majorează cu 

Y din durata revelării filmului 
anterior, 

Pentru hirtie se pot tolosi setu- 
țile R2-N, revelator cu acțiune nor- 
mală sau R2-C, revelator cu acțiune 
contrastă. Modul de preparare este 
Similar cu cel al revelatorului R1- 
SF, Durata de lucru la 20*C este 
de 2 minute. 
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Durată rr 


Temperatură (*C) 
8—10 20 


10—12 20 


Pentru fixare se pot folosi fixa- 
tori simpli sau speciali, cu acțiune 
rapidă sau tanantă. Cel mai cu- 
noscut este fixatorul simplu acid 
F-SA, asupra căruia nu vom însis- 
ta. Tot sub formă de set se poate 
procura fixatorul rapid acid F-RA 
sau cel tanant F-TA. 

Modul de preparare este similar, 
dizolvindu-se conținutul punguli- 
ței în 800 ml apă caldă (cca 50*C) 
a compietindu-se volumul final la 


1 |. Dacă sint două pungulițe, se 
dI7OIVE Int cea mare 9 după 
ceea cea mică. A 

Între revelare și fixare se va 
tolosi obligatoriu o baie de intre- 
rupere (soluție 3%, de acid acetic). 


TIMPI! DE LUCRU LA CCA 
20*C SINT (ÎN MINUTE): 


Pentru filme F-RA F-TA 
și plăci 6—8 10—12 
Pentru hirtie 3 10 
Durata băii de 

intrerupere 2 1 


Într-un litru de soluție se pot 
țixa 10 filme sau 100—120 bucăţi 
de hirtie format 9x12 cm. 


Aparatele de proiecție pentru 
diapozitive produse da l.O.R. sint 
cunoscute sub denumirile comer 
ciale DIASCOL şi DIACLAR. Ele 
sint destinate proiecției diapozitive 
lor Înrămate, dar cu dispozitive 
speciale adecvate pot proiecta şi 
direct de pe peliculă. Acţionarea 
acestor aparate este manuală, 

DIASCOL-ul este aparatul cel 
mai simplu. El este prevăzut cu un 
dispozitiv pentru proiecția diafii- 
melor şi un dispozitiv pentru dia- 
pozitive (încărcare bucată cu buca- 
ță), La cerere, DIASCOL-ul poate fi 
echipat cu un dispozitiv de ali- 
mentare cu diapozitive şi cu un 
dispozitiv de ventilație care per- 
mite lucrul timp de 3 ocie cuo 
pauză de 20 de minute. 

Formatul fotogramei proiectate 
este de 18*24 mm pentru diafilme 
sau 24x3% mm pentru diapozitive 
(ramă 50x50*3 mm). 

Ca sursă de lumină se foloseşte 
un bec Tungsram 9202 cu soclu 
baionetă avind 100 W, alimentarea 
fiind direct la rețeaua de 220 V. 

Sistemul condensor cuprinde 
şi un filtru caloric, Proiecţia este 
asigurată de un obiectiv tip Taylor 
3,2/75. Distanţa optimă de proiecție 
este de cca 3,7 m, imaginea pro- 
iectată fiind de 0,9x12 m. 

Aparatul DIACLAR este pre- 
văzut cu un dispozitiv de alimenta: 
re cu diapozitive folosind magazii 
normale. Acest aparat se oferă in 
variantele DIACLAR și DIACLAR 
2. Sursa de lumină și partea optică 
stat asemânătoare celor de la DIAS: 

OL. 


ŢI ÎI . 
fotegratica 


Dx 34 
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Aparatul de mărit PEISAJ 2, 
aflat în comerţ, este o construcție 
simplă şi robustă care corespunde 
nevoilor curente în tehnica alb- 
negru. Pentru color este necesară 
folosirea unul obiectiv de tip IAN- 
POL-color, aparatul neavind ser- 
tar pentru filtre, 

PEISAJ 2 dispune de o colorenă 
rigidă care poate fi rotită cu 180% 
pentru proiectarea imaginii pe po- 
dea. Reglajul clarității este manual, 
placa portobiectiv fiind ghidată pe 
o singură tijă, 

Aparatul se livrează cu o reduc- 
ție pentru obiectivul IANPOL-co- 
lor, Obiectivele normale se carac- 
terizează prin distanța focală de 
50 mm şi deschiderea 32 și 75 mm, 
respectiv 4,5. Formatele fotogra- 
melor ce pot îi mărite cu PEISAJ 
2 sinț: 

peliculă: tormate: 


35 mm  18%x24; 24x24; 24x36 
45 40 x 40; 45x60 
50 60x 60 


108 


ORIZONT optim 
este o variantă con- 
structivă cu expu- 
nere semiautomată 
şi cu autodeclanşa- 
tor incorporat. 


ORIZONT expo 
este un aparatfoto- * 
grafic robust, pre- 
văzut cu expono- 
metru încorporat 
cu indicația în vizor. 


LN GIGUORSU le 


APARATUL DE FILMAT 


Lanterna magică a fost cunos: 
cută în timpul faraonilor egipteni 
şi în epoca romană (așa cum o 
dovedesc vestigiile de la Hercula- 
num). LEONARDO DA VINCI 
(1452—1518) a schițat desenele unei 
lanterne de proiecție, 

1646: ATHANASIUS KIR: 
CHER construiește o lanternă ma- 
gică ce poate proiecta texte la 
peste 150 m. 

1823. în Franța este inventat thau- 
matropul (aparat ce permițe vizio- 
natea simultană a două desene) 

1899: JOSEPH PLATEAU (180! 
—1883) stabilește durata persis- 
tenței imaginii pe retină la 1/10 s, 
principiu ce va amorsa diverse 
invenţii: PHEKISTISCOP u. 
PLATEAU — 1829), STROBO- 
SCOP (SIMON VON STAMP.- 
FER — 1829), ZOOTROP (HOR- 
NER — 1833), FANTASCOP 
(LAKE — 1832), KINETOSCOP 
(VON UCHATIUS — 1853), 

1882: JULES MAREY (1830— 
1904) realizează puşca fotografică 
cu care Inregistrează 12 imagini pe 
secundă pe aceeași placă. 

1887: MAREY constiuleşte cro- 
nofotogratul cu“ peliculă mobilă. 

1840: este inventată pelicula de 
3% mm (EDISON). 

1895, 22 marție: prima demons- 
trație particulară, 25 decembrie: 
prima demonstrație publică de 
cinematograf. Aparatul și fil- 
mele sint realizate de FRAȚII 
LUMIERE. Au fost prezentate 11 
filme, fiecare cu o durată de circa 
două minute. 

1908: A. SMITH. şi C. URBAN 
brevetează procedeul Kinemaco- 
lor. | 

1921; primul film de lung metraj“ 
in culori VAGABONDUL DE- 
ȘŞERTULUI de IRVING WILLAT, 

1927. primul film pe ecran tri- 
plu: _ NAPOLEON de ABEL 
GANCE. 

1953; primul film în cinemascop 
cu sunet stereofonic, 


TEMPORIGATOR 


În multe aplicaţii practice este deo- 
sebit de utilă folosirea unui montaj 
cu ajutorul căruia putem regla co- 
manda unei sarcini pentru un timp 
dinainte stabilit. 

Schema unui astfel de montaj sim- 
plu de realizat o prezentăm în con 
tinuare (fig. 1) 

Acest montaj îl folosesc cu lourte 
bune rezultate la comanda și reglajul 
aparatului de mărit foto KROCUS 
35 SL 

Intervalul de temporizare de ma- 
ximum 40 s realizat! cu un mono: 
stabil de tipul CDB 4121 este Impâr- 
țit în două pame: 

0,20 5 reglat cu potențiometrul P, 

20.40 5 reglat cu potențiometrul 
P cu P, la maximum 

Alimentarea circuitului monastabil 
se [ace prin intermediul stabilizataru- 
lui parametrice (RR, DD, DZ) dar 
purtea de comandă a releului, reali 
zală cu tranzistoarele T,, T, se 
alimentează direct de la sursa de 
tensiune nestubilizată, 

Începerea intervalului de tempori- 
zare este marcat prin achonarea pen- 
tru scurt timp (1; 2 s) a microinireru- 
pătorului K ce se ailă normal în po- 
ziţia normal închis (NL), 

Releul RL este atras numai pe inter- 
valul de temporizare 

Reglajul continuu al temporizării 
se realizează în fiecare pamă cu po- 
tenţiometrele P,, respectiv P,. 

Schema este realizată pe o plăcuță 
de cireui! imprima! al cărui cablaj 
este prezentul în figura 2 

Plăcuța și transformatorul de rețea 
se introduc într-o carcasă metalică 

Pe panoul față se găsesc: Întreru 


_TUTU 


COSTACHE FLOREA 


pătorul de rețea Ky, microintrerupă- 
torul K şi potenţiometrele de reglaj 
P, șP; 

Pe panoul spate se găsesc: cublul 
de alimentare, suport portsiguranța 
şi priza de rețea, 

Prin respectarea valorilor pieselor 
de mai jos montajul nu ridică pro- 
bleme de funcţionare. 


LISTA DE PIESE: 


RR Re 100; RR I0kQ; 
R, — 3940. Ro Ra — 30; Ka 
intrerupâtor basculant; K — microla- 
trerupâtor;, PR — priză rețea; D, — 
D, 1N400|; DZ — PL4V3; 1, — 
BC 107: 7, — BC 177; C1— CDBAI2I. 
RL — releu 12 V/220 Q miniatură; 
TR — transformator sonerie; C, - 
200 mF/16 V: C, — 1000 pF/20 v: 
P, PP, — 50 kQ liniar. 


A 


DIN MATERIALE RECUPERATE: 
O NOUĂ TINEREȚE PENTRU 


UTILRJELE ÎNVECHITE 


Tehnicianul Bucur Cataramă din 
Cimpulung Muscel propune citi- 
torilor noştri din uzinele cu profil 
mecanic o interesantă soluție de 
folosire a utilajelor vechi și de recic- 
lare a acestora. 

Astfel, se propune utilizarea uno' 
strunguri paralele, vechi sau chiar 
casate, oricum ieşite din parametrii 
funcționali, pentru operaţiuni de 
alezare în exemplul nostru, dar 
evident cu posibilități de extindere 
a operațiunilor efectuate. Se pro- 
pune utilizarea unei scule portcuțit 
ce efectuează prelucrarea a două 
alezaje, concomitent cu realizarea 
unei teșituri. Piesa de prelucrat se 
montează pe fostul cărucior port- 
cuţit al strungului, într-un dispozi- 
tiv de bazare fixat şi prelucrat 
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corespunzător. 

Utilizarea acestui dispozitiv per- 
mite realizarea concomitentă a 3 
operații, reducerea prețului, reali. 
zarea unor toleranțe de prelucrare 
și coaxialitate foarte strinse, cit şi 
importante economii de forță de 
muncă 

Pe axul maşinii se montează in 
locul universalului un dorn, soli- 
dar cu o bară portceuțit pe care se 
asamblează cu eclise sau direct 
cu şuruburi de fixare cu cap excen- 
tric cele trei cuțite necesare pre- 
lucrării simultane. Fiecare cuțit este 
prevăzut! cu posibilitate de reglaj 
indepandantă in scopul compensă- 
rii eventualelor uzuri şi erori. 

Se montează Înții piesa pe supor- 
tul portcuțit al strungului, prin inter- 


mediul dispozitivului special pro: 
lectat și realizat, apoi se montează 
bara porteuțit pe dorn, introdusă în 
alezajul neprelucrat al piesei, celă- 
lait capăt al barei porteuțit find 
fixat pe conul rotativ. 

Se porneşte strungul şi se axe- 
cută avansul manual sau automat 
al potenţialului cu tot cu piesa de 
prelucrat. Se poate lucra prin citi- 


"rea avansului pe gradație sau la 


tampon pentru serie mare, 

Prin această adaptare se inlo- 
culesc trei utilaje costisitoare s» 
economisesc timp şi anoigie 
reintroduc în circuitul productiv ui 
laje ce aparent nu mai pot servi la 
nimic. Este un mod creator de + 
aplica noul prin reutilizarea vechi: 
lor valori. 


construiti 


Un BAROMETRU 


Dacă dorim să avem un dispozi- 
tiv care să ne permită o evaluare 
a schimbărilor de vreme, putem 
realiza simplu un instrument sigur, 
care corelează automat atit varia- 
țiile presiunii atmosferice, cit și 
ale umidității aerului. Acest lucru 
tace ca indicațiile să fie foarte 
corecte. 

Pentru construcție avem nevoie 
de o placă de placaj de 400x 
200 mm, de citeva bucățele de tablă 
de la o cutie veche de conserve, 
şi de... o crenguţă de brad cu o 
lungime liberă de 320 mm (de la 
trunchi la virf), tăiată cu o bucată 
scurtă de tulpină. 

Din figură se vede imediat modul 
de construcție, deosebit de simplu. 


Se curăță de coajă creanga de 
brad, cu atenţie, să nu se producă 
răniri, se fixează cu două coliere 
de tablă pe placă, pentru a se indoi 
fără a treca placa, și la virt se tra- 
sează o scală cu o lungime totale 
de circa 110 mm. 

Nu se va vopsi sau lăcul creange 
de brad sub nici o formă, 

Funcționarea dispozitivului se 
bazează pe proprietatea bradului 
— atit verde, cit și uscat — de a 
ridica şi cobori crengile după pre- 
siunea atmosferică. Etalonarea se 
va face experimental, pe baza con- 
statărilor practice, deoarece varia- 
țiile crengii de brad sint mai 


aproape de evoluția vremii decit 
cele ale unul barometru clasic, 


SUPORT 


În figura 1 este prezentată o com 
strucţie simplă care este un suport 
pentru ciocanul de lipit, avind în 
plus funcţiile de a semnaliza [uncţio- 
narea acestuia și de a reduce consu- 
mul pe timpul în care ciocanul de 


lipit se află pe suport. Se poate vedea 
că suportul faţă are o tijă care, sub 
acțiunea greutăţii. ciocanului, des 
chide un contact În momentul des- 
chiderii contactului K (figura 2), se 
introduce în serie cu rezistența cio- 
canului o rezistență R2, care se află 
în paralel cu un bec de scală de 
63 V/D3 A şi o rezistență RI care 
limitează curentul din circuit, RI 
are circa 135 şi se face din niche 


(URMARE DIN PAG. 105 


Mai cj aeria 2 LA ALBAS- 


— Se aduce filtrul albastru în fața 
obiectivului aparatului de mărit i 
se selecționează poziția galben (Y) 
pe sonda analizorului. Hirtia fato- 
grafică este acoperită In acest timp. 

— Se reglează diatragma aparatu- 
lul de mărit pină la anularea indica- 
ției. 

— Se expune hirtia prin filtrul 
albastru cu același timp folosit de 
referință pentru expunerea cores- 
punzătoare. 

— Se reacoperă hirtia. 

3. EXPUNEREA LA VERDE 

— Se aduce filtrul verde în faţa 
obiectivului aparatului de mărit şi se 
selecționează poziția purpuriu (M) 
pe sonda analizorului. Hirtia foto- 
grafică este acoperită. 

— Se reglează diafragma aparatu- 
lui de mărit pină la anularea indicaţiei 

— Se expune hirtia prin filtrul 
verde cu același timp folosit de refe- 
rință pentru expunerea corespunză- 
toare. 

— Se dovelopează fotogratia, 

Desigur că cele trei filtre se pot 
introduce in sertarul Dortiiiru 
al aparatului de mărit, dar creşte 
riscul deplasării acestuia față de 

i aa de mărit cu hirtia totogra- 

ic 

Se observă că nu a fost necesar 
să se utilizeze poziția a patra a selec- 
torului sondei exponometrice, ana- 
lizorul fiind, de fapt, utilizat doar ca 
exponometru pe fiecare treime spec- 
trală, 

Plasarea sondel exponometrice 
se va face totdeauna In aceeași pozi- 
ție, corespunzătoare zonei de imagi- 
ne pe care se face analiza de culoare, 
fie ea punctuală, integral-punctuală 
sau integrală. 


lină de 0,35 mm bobinată pe un corp 
ceramic de la o rezistență veche, 
iar R2 are 12 0 și se realizează din 
acelaşi material, 

Construcţia propriu-zisă este i 
latitudinea realizatorului, funcţie de 
materialele de care poate dispune 

Valorile rezistențelor sint bile 
pentru o putere a ciocanului de lipi! 
de 60-80 W 


Priza 
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 ETAJER 


Prezentăm constructorilor ama- 
tori modul de realizare a unei 
etajere (fig. 1) cu materiale retolo- 
site, destinată în special mobilării 
băii, 

În vederea confecționării aces- 
teia sint necesare: 13 șipci cu di- 
menslunila de 2x 1x45 cm și alte 
12 de 2x 1x25 cm, 6 dreptunghiuri 
de 2x2x1 cm (toațe din lemn de 
esență moale), cule sau holzşuru- 
buri cu cap îngropat și un adeziv. 

După tasonarea șipcilor, ele se 
finisează prin rindeluire și şlefuire 
cu hirtie abrazivă şi se trece la mon- 
tarea propriu-zisă a etajerei. În 
figurile 2 și 3 sint date etapele de 
asamblare. Şipcile se fixează intre 
ele cu un adeziv (clei de oase, ara- 
cet etc.), lar pentru o consolidare 
illa se pot bate cuie sau șuru- 

uri. 


Disţanţa dintre șipcile care tor- 
m părțile laterale este de 2 cm, 
iar între cele din spate este de 5 cm. 
Alegerea distanței dintre rafturi se 
face după necesitate, 

Etajera poate fi lăcuită cu lac 
incolor sau vopsită, 


RARARU AGE 


Protecția receptoarelor conec- 
tate la antene exterioare în cazul 
unei electricităţii statice atmoste- 
rice mari se poate face toarte sim. 
plu, cu ajutorul, unor lămpi cu 
neon de 1—2 W, conectate între 
antenă și priza de pămint. Pentru 
antenele dipol se utilizează două 


"e 


lâmpi identice. Dacă dorim să utili- 
zăm protecţia la un televizor, vom 
monta În serie spre televizor con: 
densatoare de 100 pF la minimum 
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orificiu pe unde intră obiectivul 
aparatului. |luminată simetric cu 


patru lămpi din exterior, hirtia ditu- » 


zează lumina, care vine pe obiect 
din toate direcțiile şi aproape câ nu 
produce umbre (fig. 9). 

luminarea cu blitzul este destul 
de pretențioasă. Dacă este montat 
pe aparat apar două neajunsuri. 
Primul este acela că la distanțe 
mici lumina vine prea oblic și 
creează umbre lungi. În al doilea 
rînd, intensitatea ei este prea mare 
şi nu mai poate îi redusă prin 
diafragmare. Doar atenuarea cu 
ecrane difuzante pe blitz sau filtre 
neutre (gri) pe obiectiv rezolvă 
ultima problemă, * 

S-au construit blitzuri «inelare», 
la care tubul de descârcare are 
torma unui inel ce Inconjură obiec- 
tivul, fiind montat pe filetul de 
Hiltru; Intensitatea luminii este re- 
ylabilă în trepte. 

Obiectele sint luminate deci 
rontal şi nu dau umbre. Deoarece 
procurarea unei asemenea lămpi 
este dificilă, se va recurge la alte 
soluții. 

În cazul anaturilor moarte» se 
lasă obiuratorul deschis şi se Ilu- 
minează obiectul succesiv cu 
biitzul, din mai multe direcții, de 
la o distanță convenabilă. Operația 
trebuie făcută pe intuneric aproape 
total, iar la alegerea dialragmel se 
ține seama de faptul că fiecare 
inchidere cu o treaptă impune du- 
blarea numărului de fulgere. Even- 
tual poate fi utilizat cortul de lu- 
mină descris mal sus; expunerea 
trebule determinată experimental. 

Ca soluție operativă se reco- 
mandă blitzul cu două lămpi sin- 
cronizate, fiecare din ele avind 
ecrane difuzante. 

Incheiem cu observaţia că ama- 
torul nu trebuie să fia descurajat 
la citirea dificultăților menţionate, 
deoarece nu se va intilni cu toate 
în domeniul său de interes, EI 
poate incepe cu. cele mai simple 
mijloace — aparat plus Inele inter- 
mediare — și, după citeva expe- 
timentări, va obține rezultate Inte- 
resante, 


400V ca. 

Funcționarea este simplă. La apa 
riția unei supratensiuni mai mari 
decit tensiunea de aprindere a 
lămpii de neon, aceasta luminează 
şi șuntează puternic intrarea în 
receptor, reducind efectul acestei 
supratensiuni. În mod normal, cu 
lampa stinsă, capacitatea dată la 
masă a acesteia este suficient de 
mică, putind fi neglijată. 


În ultimii ani, realizarea ampli- 
ficatoarelor de inaltă fidelitate este 
legată de utilizarea largă a etajelor 
de putere cvasicomplementare, cu 
configurația tipică din figura 1, 

Această schemă permite obţi- 
nerea unei puteri considerabile în 
sarcină, cu o caracteristică liniară 
de frecvență cuprinsă între limi- 
tele 40-—30 000 Hz și distorsiuni 
neliniare de 0,5—1%, Randamentul 
etajului de putere se apropie de 
70%, Îndeosebi în urma folosirii 
configurației bootstrap C,, R,, Ra. 

Cu toate aceste avantaje, mon- 
tajul prezintă o serie de neajunsuri 
care impiedică atingerea unor per- 
formanțe mult superioare celor a- 
mintite. În primul rind, circuitul 
final funcționează cu factor de am- 
pliticare unu, deoarece semiperioa- 
da negativă, de exemplu, parcurge 
o pereche de repetoare pe emitor, 
“care nu oferă amplificare în ten- 
slune. În plus, circultul prezintă o 
distorsiune inevitabil mai mare de- 
cit o eventuală configurație com- 
plementară, datorită numărului di- 
ferit de joncțiuni semiconductoare 
în calea semialternanțelor pozitivă 
şi negativă, precum și datorită di- 
terenţei foarte mari dintre impedan- 


TEHNICA 


țele de intrare ale porachilor finale 

În al doilea rind, prezenta unui 
condensator pe boia de iaşire, 
în serje cu sarcina, limitează ca- 
racteristica amplilicatorului și dă 
naștere la detazaje în domeniul 
trecvențelor joase, Pe da altă parte, 
tot în acest domoniu se mhras- 


distorsiunile neliniare, datorită xi 


tenței condensatorului C, din cii- 
cultul bootstrap. 

O cale navă de restizare a otaju- 
lui final a devenit posibilă prin 
utilizarea perechilor cumpleman. 
tare de tranzistonre de putere fa- 
bricate în ultima vreme. Montalul 
de tip nou arată ca în figura 2 

Se observă că ampiilicaraa în 
tensiune poate deveni mai mare 
decit 1, iar montarea sarcinii în 
colectoarele tranzistoxrelor final 
permite mărirea randamentului 


practic pină la valoarea ideală (78",). 


Ejiminarea condensntorului da la 


ieșire se poate tace pin utilizarta * 


unei surse divizate ue alimantare, 
Toate rezistoarele notate cu R sint 
egale ca valoar Ri :punsul eta: 
jului se poate ajusta saci cu con- 
densatoarale C Pentru hura func: 


HI-FI 


Ing. 8. SERGIU 


ționare a acnstui atu msto sut 
clență o amplificare in tonuiune 
jcuprinsă între 2 și 3 Tranzistoarele 
T, Ta funcționează la fn! ca T,, 
T, din figura î 

Eliminarea condensatorului din 
circuitul bootstrap impune găsirea 
unei soluții noi pentu oiguraraa 
unei mari impetdanțe de intrare a 
etajului final (acansta fiimd noce 
sară pentru obținerea uneitamnpli- 
ficări mari în cinant a etajului Pai), 
Astfel, în schemă se introdUa 
un nou tranzistai, cu o! de sar 
cină dinamică (fig. 3), 

Tranzistorul T, are polarlzamga 
fixată de rațeaua DZ, P1, Ro, adie! 
incit Impedanta sa în semnalalar 
nativ este de multe ori mă! mare 
dec? cea de intrare a etajului final; 
în acest fel creşte mult amplilica- 
rea tranzistorului pilot 1, Se ab- 
sarvă că etajul de intrate este de 
tip amplificator diferențial. Tran- 
zistoarale T,- şi T; primesc în 


"Ta 


bază semnalul de intrare, respectiv 
cel de reacție negativă. Cu acest 
montaj sint posibile echilibrarea 


la zero a potențialului mediu de 


ieșire şi stabilizarea globală a tu- 
turor punctelor de tuncționare, re- 
acţia negativă preluindu-se direct 
cu componentă continuă de la 
ieșirea amplilicatorului, iar baza 
tranzistorului T, fiind legată la 


asă («zero») prin R,, 


losirea tranzistorului T> (sar- 


atajul final nu este 
larizat. 
densatorul C;, de valoare 
ă, permite stingerea unor even- 
uale autooscilații, datorate cişti- 
gului ridicat. Reacţia negativă este 
dată de raportul rezistențelor Rr, și 
Rr, şi poate fi mal mare dectt 
în schemele convenționale. 

După mal multe încercări, auto- 
rul a obținut un montaj a cârul 
schemă electrică se dă în figura 4, 
Se observă că în etajul final se 

utilizează tranzistoarale T, şi T 
de tipuri diferita (germaniu şi si- 
liciu), ceea ce nu alterează mult 

performanțele amplificatorului, 
Introducerea perechii T,, T. per: 
mite asigurarea protecției etajului 
final, atit la supracurent, cit şi la 
supratensiune în sarcină, precum 


și orjce combinaţie posibilă a aces- 
tora (de exemplu, la scurtcircuit 


ENGL (Gel 


TELEVIZIUNE 


1817: chimistul suedez Jons Ja- 
cob Berzelius (1779—1848) des- 
coperă proprietatea selaniulul de 
“a-şi mări sau micşora rezistivitatea 
după cantitatea de lumină primită. 

1856 florentinul Giovanni Ca- 
selli (1815—1891) realizează un sis- 
tem de transmitere a desenelor 
prin telegra! care va deveni opera- 
tiv, 10 ani mai tirziu, Intre Paris și 
Lyon. 

1875: fizicianul american Carey 
propune utilizarea seleniului pen- 
tru transmiterea imaginilor la dis- 
tanță. 

1884: inginerul Paul Nipkow 
(1860—1940) realizează un disc ana- 


"a 


lizor de imagine care va fi utilizat 
din 1939 la televiziune. Cele 30 de 
orificii ale primului disc Nipkow 
analizau Imaginea în 30 de linii. 

1887. fizicianul Heinrich Hertz 
(1857-—1894) demonstrează că ra- 
zele ultraviolete ale luminii pro- 
voacă la unele metale o emisiune 
electrică cu sarcină negativă (este 
descoperirea electronilor explicață 
de Einstein în 1905). 

1898: inginerul Lazare Weiler 
înlocuieşte discul Nipkow cu o 
roată ce conține o serie de oglinzi 
cu înclinație. diferită, 

1921: inginerul Eduard Belin 
(1876—1923) trimite pentru prima 


Sarcina 
Și a 


T, 


Ali 


oară peste Atlantic un mesaj facsi- 
milat. Procedeul său, denumit beli- 
nograt, se mal folosește și azi. 

1923; fizicianul britanic John L 
Baird (1888—1946) realizează pri- 
mul sistem de televiziune meca- 
nică, utilizind la emisie un disc 
Nipkow şi la recepție un amplifica- 
tor cu lămpi, lar pentru modulația 
luminii un obturator electromag- 
netic. 

1928; primele Încercări ale tele- 
viziunii în culori și prima imagine 
televizată peste Atlantic pe lungi- 
mea de undă de 35 m, 

192% Vladimir Zvorykin reali- 
zează iconoscopul, primul tub e- 
lectronic; analizor de imagine; Ba- 
ird construieşte primul televizor 
in accepţia modernă a cuvintului. 

1931: primele reportaje în direct, 

1937: primele programe TV săp- 
tăminale în Franţa (5 zile pe săptă- 
mînă). 

1944: Baird pune la punct în 
S.U.A. sistemul de televiziune în 
culori (acesta va deveni comercial 
în 1951). 


la ieșire sau sarcină cu inductanță 
excesivă), 

Pertormanțele măsurate ale am- 

pliticatorului sint următoarele: 

— puterea audio maximă: 15 W, 
pe o sarcină de 81. 

— caracteristica de frecvență: |i- 
niară între 5 Hz şi 60 kHz; 

— detazare constantă în aceeaşi 
bandă; 

— distorsiuni neliniare: mai mici 
de 0,12%, în toată banda şi 
la putere maximă; 

— randament: practic 75%; 

— consum fâră semnal: <30 mA; 

— amplificarea în tensiune: 10 ! 

(20 dB), 


intrare 


Ca 
454F/ 35Y 


SFATURI 


ATENȚIE, ÎNCEPĂTORI! 


e Tranzistoarela pnp a conec- 
tează intotdeauna cu emitorul spre 
polul pozitiv al sursei de alimentare 
şi cu colectorul spre polul negativ. 
Cele npn se conectează invers: cu 
emitorul spre minus și colectorul 
spre plus. Pentru a nu greşi nicloda- 
tă — ca şi pentru a depista uşor 
eventualele greșeli din scheme —, 
rețineți: sensul săgeții indică In- 
totdeauna sensul de circulație 
a sarcinilor pozitive, de la plus 
la minus. Ultima observație este 
valabilă și pentru diodele semi- 
conductoare. 

9 Curentul de bază al tranzis- 
torului provine Intotdeauna de 
la polul care alimentează colec- 
torul. Da exemplu, la tranzistorul 
npn baza are nevoile să primească 
goluri, adică să | se extragă elec- 


troni. Ea trebuie deci alimentată 
de la polul pozitiv al sursei, acelaşi 
care polarizează şi colectorul. La 
pnp baza se polarizează de la polul 
negativ al sursei, 

Un corolar utii al formulării 
precedente: la tranzistoarele npn 
baza are întotdeauna un potenţial 
mai pozitiv cu emitorul, lar la cele 
pnp un potențial mai negativ. 

O Excepţiile Intăresc regula. Există 
Intr-adevâr, situaţii cind «funcția» 
dorită de la tranzistor este de a sta 
blocat un anumit interval de timp 
sau pină la apariția unei comenzi 
specifice (de exemplu, In schemele 
de comutație). În astte! de cazuri, 
“egula precedentă nu se mal aplică. 
Este utii! de reținut că un tranzistor 
poate fi blocat prin: deconectarea 
bazei (| c= Iceo): conectarea unei 


rezistenţe între bază și emitor: co- 
nectarea baza! la emitor; polariza- 
rea inversă a bazai (cu minus la 
npn, respectiv cu plus la pnp). În 
această ordine, blocarea este din 
ce |n ce mai bună, curentul de co- 
lector nscâzind sub valoarea rozi- 
duală | 


E] Tia otocut nu poate funcţiona 
cu la =0. În acest caz, circuitul 


emitor-colector se comportă ca o 
rezistență variabilă cu temperatura, 

9 Relaţia statică dintre curenții 
tranzistorului, lg»! +Ig este va-: 


labilă şi în regim variabil, exprimind 
sea feet pic creșterilor respec- 
va: - 


Ala+ 

La Pettru i Cu un tranzistor 
«bun» ca diodă, 'egați În prealabil 
baza la colector. În cazul tranzis- 
toarelor pnp, emitorul va deveni 
anodul diodei, iar colectorul  ca- 
tod (invers la npn). Dacă tranzisto- 
rul este Aprăli», dar mai are o 
joncțiune” bună (bază-emitor sau 
bază-colector), o puteţi folosi pe 
aceasta ca diodă, Reţineţi: la npn-uri 
baza va juca rolul de anod, lar la 
pnp-uri rolul de catod. 
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Corectorul de ton de tip Baxen- 
dal! este cunoscut cititorilor noştri 
din numeroasele articole publicate 
în revista «Tehnium» pe această 
țemă, Alăturat propunem construc- 
torilor începători experimentarea u- 
nui preamplificator de microfon care 
are încorporat un astiel de circuit 
de corecție, indicind totodată şi cite- 
va variante dintre care amatorul 
poate alege, în funcție de piesele 
disponibile. 

Schema bloc din figura | reamin- 
teşte principiul de funcționare a cir- 
cuitului Baxendall, Un amplificator 


PREAMPLIFICATUOR- 
CORECTOR 


de intrare, A, (integrat sau discret) 
atacă, sub impedanță jousă de ieşire, 
elementele pasive (R, C) ale circuitu- 
lui. Acesta din urmă acționează direct 
asupra amplificatorului de ieșire A 
(cu impedanță mare de intrare), fiind 
traversat de semnal, dar şi în contra- 
reacție, fixind ciştigul plobal în ten- 
siune în funcţie de [recvența semnalu- 
lui. Circuitul posedă două sau mai 
multe potențiometre liniare prin n 
căror manevrare se modifică impe 
danța la dilerite frecvențe, deci se 
controlează umplificarea globală în 
tensiune a lui A, în diferite domenii 
de frecvenţă. Se pot astlel atenua 
sau accentua independent frecvențele 


ISkA 


BC109 


joase (]) şi înalte (1), corectind după 
dorinţă curba de redare în frecvență 
a preamplificatorului. Termenul de 
«corecție» nu trebuie privit numai 
în sensul de înlăturare a unor defi- 
ciențe şi limitări existente în semnalul 
iniţial, ci şi în sensul de îmbogăţire 
u «coloritului», de modificare după 
preferințe a puterilor de redare la 
diferite frecvenţe. 

Recunoaştem uşor în schema pro- 
pusă (fig. 2) amplilicatorul A, re- 


100k0  15k0 


M. ALEXANDRU 


prezentat prin etajul cu T, în mon- 
taj de repetor pe emitor (impedanță 
mare de intrare şi mică de ieşire), 
amplificatorul A, — etajele cu T, 
şi T,, cuplate galvanic, şi circuitul 
Buxendall, intercalat între A, şi A, 
Corectorul este conectat h intrarea 
lui A, (in baza lui T,) şi în contra- 
reacţie, prin condensatorul de 10 „F, 
în divizorul rezistiv din emitorul lui 
T,. Raportul rezistențelor de 5,6 k. 
şi 22 kr. din emitor fixează asttel 


am, ei în tensiune al preamplifica- 
torului, mai bine zis al etajulu cu T, 
(singurul care amplifică în tensiune), 
Se observă că lucrează cu un 
curent foarte mi de „colector în 
repaus, fapt care asigură un zgomot 
redus și o impedanță mare de intrare 
u etajului. Tranzistorul T, este repe 
tor pe emitor. avind rolul de a reduce 
impedanţa de ieşire a preamplifica- 
torului, 

Ci priveşte circuitul de 3 
menţionăm doar că trebuie utili- 
zate piese de bună calitate, ca dealtfel 


și în preamplificator. Condensatou= 


rele trebuie să fie cu pierderi foarte 
mici, iar rezistenţele cu peliculă meta- 


lică. 
În figurile 3, 4 şi $ sint indicate 


JOASE 
3 W9kA  47kA O 15k0 


țrei Variante prin care se pui în- 
locui corectorul din piu mphilicaturul 
descris. Reţine atenți: schemu dim 
figură care oferă posibilitatea de 
corecție şi în domeniul frecvențelor 
ii, 4 

La experimentarea scheme se vor 
respecta toate indicaţiile penerul vala * 
bik în cazul preamplificutorului AF, 
ca ecranare îngrijită (a monaiului, 
a ibtrăni şi potenţiomelrelur), ali 
mentare cu tensiune stobiientă 
foarte bine filtrată, sortare a tron 
tonrelor pentru zgomot propriu re 
dus ete, 


BIBLIOGRAFIE: 
COLECŢIA «TEHNIIL Me 
«LE HAUT-PARLILP. 


E GALIZ0R 


PARAMETRIG 


- 


Egalizotul parametric prezentat 
tace parte din categoria montajelor 
HI-FI necesare într-un lanț audio 
cu performanţe moderne. Montajul 


toloseşte perlormanțele superioare. 


ale circuitelor integrate pentru rea- 
lizarea corecțiilor semnalului de 


intrare. Egalizorul indeplineşte tunc- 


țiile unul circuit Baxendal! cu posi- 
bilități extinse de lucru, realizind 
o diversitate de caracteristici tunc- 
ționale, capabile de a satisface 
cerințele cele mai exigente. 
Pentru realizarea cit mai simplă 
şi totodată pentru obținerea unor 
rezultate optime s-au imbinat pro- 
prietățile tiltrelor active cu pertor- 
manțele ridicate al ampliticatoa- 


2 470k8/4t 
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1. — Schema electrică a ega- 
lizorului. = 


mea 
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ralor operaționale. Să analizăm 
schema electrică prezentată în fl- 


gura 1, 

Semnalul de intrare se aplică 
prin. intermediul condensatorului 
C, pe intrarea neinversoare a am- 
piiticatorului operațional A,, Con- 
trolul frecvenţelor joase reali- 
zează cu ajutorul potențiometrului 
P.. Cind cursorul potențiometru- 
lu) P. este «deplasat» spre ieşirea 
ampiticatorului operațional A, o 
mare parte din componentele de 
joasă frecvenţă ale semnalului de 
intrare vor trece prin filtrul trece- 
jos C+RP, şi vor apărea în punctul 
V „ Deoarece amplificatorul opera- 
țional A, inversează semnalul, re- 


Rs 22ka. Ci 19 


Li 


zulță că obţinem la ieșirea lul o 
atenuare a componentelor de joasă 
frecvență. Dacă se inversează «de- 
plasarea» cursorului potențiome- 
trului P,, se obține o scădere a 
componentelor de joasă frecvență 
pe intrarea neinversoate a ampii- 
ticatorului operațional A, deci am- 
plificarea finală a frecvenţelor joase 
crește. 

Registrul de ieșire al frecvențelor 
joase se reglează cu ajutorul poten- 
țiometrului P;, modificind atenua- 
rea filtrului C.R,P>. Similar, se 
obțin aceleași realizări (rezultate) 
pentru frecvențele inalte cu ajutorul 
filtrului trece-sus C;P R, și al am- 
plificatorului operațional tampon 
A. Registrul de Ieşire al frecvențe- 
lor inalte se obţine printr-o mane- 
vrare corespunzătoare a cursoru- 
lui otoaid metrului R,, 

În ambele cazuri, potențiometrul 
P controlează suma reacțiilor ne- 
gative aplicate amplificatorului o- 
perațional A 

În acest fel se reglează nivelul 
protunzimii corecțiilor. 

Performanțele egalizorului reles 
din analiza caracteristicilor func- 
ționale obținute cu ajutorul unui 
generator de audiofrecvenţă şi al 
unul osciloscop, 

În figura 2 se prezintă caracteris- 
ticile de ieşire ale egalizorului 
pentru un registru constant şi o 

rofunzime a corecțiilor construită. 
n figura 3 sa prezintă caracteristi- 
cile da ieşire ale egalizorului pen- 
tru un registru constant și o pro- 
tunzime variabilă a corecțiilor, 

În figura 4 se prezintă caracte- 
risticile de leșire ale egalizorului 
pentru profunzime constantă, re- 
ran variabil şi răspuns liniar la 
recvențe înalte. 

În cele trei diagrame sint date 
şi valorile, maxime sau minime, 
ale potențiometrelor P,—P , din 
punct de vedere al acționării, core- 
lat cu indicaţiile menţionate în fi- 
gura 1. 

Pentru realizarea practică a mon- 
tajului se vor folosi componente 
de bună calitate, sortate în clasa 
de precizie 2%, Ca amplificatoare 
operaționale se folosesc circuite 
de tip A 741. 

Se recomandă ca tensiune de 
alimentare 15 V, de la o sursă 
dublă bine stabilizată și filtrată, 
Cablajul imprimat se va realiza 
cu atenție, folosind conexiunile cu 
lungime minimă şi apoi se va ecra- 
na corespunzător. 

Montajul se poate realiza și în 
varianta stereo, utilizind poten- 
țiometre duble. Realizat, montajul 
funcționează de la prima Incercare, 
oferind satisfacție deplină con- 
structorului amator. 


“apei de E ZECI, = pi, 

| | 
Schema altu 8 se caracterizează, iar T,-—T, sint pereche pnp—npn de 
ii evidente, pri pulere, de orice tip cu un curent 


Folosirea unor rezistoare cu peli» 
culă metalică, a unor condensatoare 
cu pierderi foarte mia și împerecherea 
atentă a tranzistoarelor sint si 
«precauţib» necesare. Sursa de alimen- 
tare izpbuie să furnizeze o tensiune 
continuă şi foarte bine filtrată, de 
26 V la cel puţin 1,5—2A, 

Schema — preluată după revista 
«le Haut-Parieur» nr. 1544 — poate 
| servi şi ca model pentru constructorii 

pereche care doresc s-o adapteze la alte com- 
apa de joasă frecvenţă și mică  ponente, ln puteri. De exemplu 
| se poute experimenta o combinaţie 


a pod ot propriu redus 
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2. — Atenuarea egalizorului, 
Registru constant şi pro- 
funzime constantă. 
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3, — Atenuarea egalizorului 
Registru constant şi pro- 
funzime variabilă. 
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4, — Atenuarea egalizorului. 
Registru variabil 
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FRIOPENO 


PREMIILE NOBEL... 


„au fost instituite da savantul sue- 
dez “Alfred Bermhară Nobel 
(1833--1869), care, în afara faptului 
că a inventat dinamita, a mai de- 
ținut pesta 350 de brevete de invan- 
tator. Posasor al unai importante 
averi provenite din realizarea explo- 
zivilot În scopuri paşnice (mine, 
drumuri, tuneluri), Alfred Nobel 
8 lâşat după moarte circa 40 mili- 
oane de franci-Aur, destinații pre- 

millor ce-i poartă numele. Primele 
fost acordate în 1901 


Bahring ( 

Wilbelm Roentgen (tizică). 

Promiile pantru Maică şi chimie 
sint decernate de jurii propuse 
de Academia regală de ştiinţe a 
Suediei, pramiul pentru medicină 
sau fiziologie este atribuit de un 
juriu al Institututui Karolinaka din 
Stockholm, premiul pentru litera: 
ură gata decernat de un juriu al 
Academiei suedeza, lar premiul 
pențiu pace este conferit de un 
tămitat compus din 5 membri ales 
do Stortingul (Pariamentul) nar- 
vagian,  Premiila au aceeași va- 
oare pentru fiecare secțiune (în 
1978, circa 725 000 de franci), 

Cal mal linăr laureat al Premiului 
Nobel n fost englezul Willlam 
Lawrence Bragg (1890—1971), ca- 


re a primit distincția pentru chimie ; 


la virsta de 25 de ani. El a impărțit 
po remiul sin familie», cu tată! său, 

ir William Henry Bragg (1862— 
1942), Cal mai virstnic deţinător al 
Pramiului Nobe! a fos! americanul 


Francis Peyton Rous (1479—1970), 


laureat pentru medicină la 87 de 
ani (1966), 

Da trei or! Premiul Nabel'a fost 
siribuit Comitetului internațional 
de Cruice Roşie cu sediul la Ganeva. 
Printre cel laureați da două ori cu 
Ptemiul Nobel se numără Marie 
Curie. (fizică şi chimie), Linus 
Pauling (chimia şi paca), John 
Bardsen (fizică) 

Femei laurdate (intte1901 8i 1978): 
ltaratură — 6, pace — 5, chimio— 
3, fizică 2, see a 2. 

Pramlu! pentru econo- 
mice a fost instituit de 
Suediei cu ocazia tricentenarului 
(în 1988), In memoria lui Alfred 
Nobal, şi este atribuit de Acade- 
mia regală de științe a Suedia: în 
acătași timp cu premille Nobel. 
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(e stim, 


dur mai ales ce 
nu stim,despre... 


ORGA DE LUMINI 


Spectaculoasa și totodată heaştep- 
tata descoperire a mormintului fara- 
onului Tutankhamon în Valea Regilor 
din Egipt a trezit în toată lumea, 
și nu numai pentru arheologi, dorin- 


ţa de a vedea la faţa locului vestigii- 


le antichității egiptene În tot ce a 
avut ea mai monumental: temple, 
morminte, statui sau chiar ruine 
ale unor așezări dispărute. Printre 


acestea, evident la loc de cinste, ; 


s-au aflat și celebrele piramide ale 
lui Kheops, Kkefren și Mykerinos, 
situate lingă localitatea Giseh, la 
sud de Cairo. Atracția exercitată 
de aceste gigantice construcții a 
constituit-o în bună parte și faptul 
că marea piramidă a faraonului 
Kheops este astăzi singura care mai 
există dintre cele șapte minuni ale 
lumii antice. 

Pină la cel de-al doilea război 
mondial, vizitarea piramidelor se 
putea face la orice oră între răsăritul 
și apusul soarelui, însă vizitele din 
timpul zilei erau adeseori stăvilite 
de temperatura excesivă a aerului 
şi a solului, așa încit vizitele de 
noapte, în nopţi cu lună plină, au 


" devenit din ce În ce mai frecvente 


și mal apreciate de turiști, Aşa se 
face că nu cu multă vreme înainte 
de al doilea război mondial din ce în 
ce mai mulți vizitatori se îngrâmă- 


"deau însjurul piramidelor pentru 


a le admira măreția megalitică scăl- 
dată în palida lumină a razelor Lunii. 
Se ajunsese pină acolo încit, într-o 
vreme, Între Cairo și Giseh în nop- 
țile cu Lună plină puteau fi văzuți 
mii de turişti călărind un soi de 
măgăruși de pe acele meleaguri şi 
mergind să viziteze piramidele și 
Sfinxul. 

Factorii de răspundere ai turismu- 
lui egiptean, văzind atita amar de 


popor deplasindu-se spre necropola - 


de la Giseh, au preluat problema și 
au organizat transporturi de aulo 


Prof. MIHAI VORNICU 


care la ore fixe între Cairo și pira- 
mide, dar.-cum Lună plină nu este 
decit o singură dată în 28 de zile, 
au mai avut ideea ca în nopțile întu- 
necoase piramidele și Sfinxul să fie 
puternic luminate de un sistem de 
reflectoare, bine camuflate prin mas- 
tabalele (morminte deschise) din |u- 
rul piramidelor. Pe de altă parte, 
problema căzind și în miinile unor 
electronişti, aceștia au sofisticat și 
mai mul spectacolul, introducind 
stații de amplificare de mare putere 
prin care se difuza o ciudată muzică 
ce urma să sugereze spectatorului 
procesiuni funerare, invocații noc- 
turne (amestecate uneori cu urlete 
de şacali) sau alte manifestări cu iz 
de magie antică, toate avind darul 
să strămute necropola și pe specta- 
tori cu trei sau chiar patru mii de ani 
Înapoi, 

Imediat după cel de-al doilea răz- 
boi mondial, farurile cu lumină albă 
râmase de la apărarea antiaeriană au 
căpătat lumini colorate și au început 
a pilpii în ritmul și frecvența atmosfe- 
rei sonore, stropind masivele con- 
strucții de piatră ale Sfinxului și 
piramidelor cu pete de lumină colo- 
rată. 

Aşa a apărut cea mai spectaculoasă 
orgă electronică sau, cum i se spune 
curent, orga de lumini. 

Descoperirea tranzistorului (și mai 
ales a tiristorului) a adus orga elec- 
tronică le îndemina oricui, aşa încit 
în țara noastră, mai ales în ultimii 
cițiva ani, orga electronică a devenit 
o adevărată pasiune pentru tineret. 

ŞI totuşi... ne Îndoim că marea 
majoritate a cititorilor știu, de fapt, 
ce este o orgă electronică! Pentru 
unii, dacă în ritmul muzicii piipiie 
nişte becuri (alții se mulțumesc și cu 
LED-uri, numai să pilpiie), se cheamă 
că au făcut orgă de lumini. Pentru 
alții, orgă de lumini cu becuri sub 
200 W bucata (plus oglinda) este 


a 


de neconceput. 

Să trecem acum la puţină teorie 
de... optică. Se ştie că o prismă de 
cristal prin care trece un fascicul 
de lumină albă descompune lumina 
albă în componentele ei, dind naştere 
unul așa-numit spectru vizibil. Din 
acest spectru au fost reținute șapte 
culori, numite culori de bază sau 
fundamentale: roșu, orange (porto- 
caliu), galben, verde, albastru, indigo 
şi violet, ceea ce ne dă (citind numai 
inițialele) așa-numitul ROGVAIV. 

De obicei, pină aici, toată lumea 
cunoaște povestea luminii, Puţini 
sint acei care ştiu că lumira (mai bine 
zis culorile de bază) cunoaşte şi două 
operaţii: scăderea și... adunarea. 


SCĂDEREA 
SAU SUBSTRACȚIA 

LUMINII 
Fie un peam de sticlă colorat în 
roșu, Să privim prin el o sursă de 
lumină albă (de pildă, lumina de la 
un bec mat sau lăptos). Vom vedea 
că becul se vede roșu. S-ar părea că 
explicația este simplă: dacă geamul 
este roșu și becul este roșu și gata! 
În realitate, becul cu incandescență 
emite lumiră aproape albă, deci 
toate culorile fundamentale. Geamul 
roșu are proprietatea că reține toate 
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celelalte șase componente și permite 
numai componentei ROŞU să îl stră- 
bată. Putem scrie aici o adevărată 
relație de scădere: 7—6=1, în care 
descăzutul reprezintă toate culorile 
fundamentale ale luminii albe, scăză- 
torul numărătorul componentelor 
reținute, lar restul numărul compo- 
nentelor ce trec prin geam. 

Dacă așa stau lucrurile, ne putem 
acum întreba: cu ce culori de gea- 
muri putem reține toate cele șapte 
culori fundamentale, cu alte cuvinte, 
cum realizăm scăderea 7—7=0? 

Nimic mai simplu. Luaţi trei gea- 
muri colorate în roșu, galben și 
albastru și așezaţi-le ca în figura 1, 
unul peste altul. Veţi obține la inter- 
secțiile de două culori o a treia 
culoare, după cum urmează: 

roşu cu galben — portocaliu 

galben cu albastru — verde 

albastru cu roșu — violet, iar la 
intersecția celor trei culori: 


roşu cu galben cu albastru — negru 


Dacă privim pe aceeași figură 1, 
vom vedea că putem obține negru și 
cu două culori, adică: 

„ roşu + galben + albastru = negru 
portocaliu+-albastru= negru 

roșu + verde= negru 

galben + violet = negru. 
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Culori prin adiţie. 
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Culori prin _substracție 


deci condiția este ca unul din geamuri 
să fie de o culoare (roșu, galben sau 
albastru), iar celălat să fie suma 
celorlalte două culori. 

Să trecem acum la adunarea sau 
adiția culorilor. 

Să luăm trei reflectoare cu mască 
de culoare roșie, verde și violet și, 
pe o suprafață albă, să prolectăm 
cele trei culori, suprapunindu-le ca 
în figura 2. Spre marea noastră 
surprindere, vom constata că acolo 
unde se intilnesc toate cele trei fas- 
cicule colorate avem culoarea... albă. 
Așa se realizează- adiția culorilor. 
Tot spre surprinderea noastră vom 
observa că la intersecția fiecăror 
două culori avem o altă culoare, și 
anume: 

roşu + verde= galben 

verde + violet = albastru EL, 

roșu +-violet=roşu pu 


caz este culoarea galbenă, care, 
cum se vede, nu ar fio culoare fu 
mentală atit timp cit provine d 
adiționarea fundamentalelor roșu 
verde. În realitate, adevărata cu 
galbenă este cea din linia 
a vaporilor de sodiu (avind lu 
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Și acum | 
vă propunem 
să construiți 


ORGA DE LUMINI 


În completarea articolului «Ce 
ştim și ce nu ştim despre orga de 
lumini», prezentăm în cele ce ur- 
mează o schemă de orgă de lu- 
mini destul de uşor de realizat, 
chiar şi de către electroniștii ama- 
tori cu mai puțină experiență. 

Schema din figura 1 este o orgă 
de lumini cu patru canale care 
funcționează pe bază de triace. 
În schemele moderne de orgă, 
triacul ia din ce în ce mai mult 
locul tiristorului datorită faptului 
că, spre deosebire de tiristor, tri- 
acul funcționează la ambele alter- 
nanțe ale curentului de rețea și 


e a a +! 
și verde este o senzație datorată 
imperfecțiunii ochiului și mai de- 
grabă ar trebui să o denumim «nici 


roșu, nici verde». Pe această imper- 
fecțiune, două LED-uri, unul verde 


“si altul roșu, aprinzindu-se cind unul, 


cind altul, cu o frecvență mare, fac 
ca ochiul să vadă. galben adică 
«nici roșu şi nici verde». Școala 
(franceză de pictură «cu puncte» a 
exploatat această particularitate vizu- 
ală a ochiului şi a realizat pe tablouri 
culoarea galbenă, aplicind minuscule 
puncte roșii și verzi, unul lingă altul. 
Aceste puncte privite de la o distanță 
convenabilă dau o culoare... galbenă. 

Bineinţeles că şi la adiţia culorilor, 
pe lingă ecuația de bază: roșu ver- 
de + violer=alb, putem avea și însu- 
marea a două culori cu rezultanta 
alb; 

violet+ verde=alb 

verde albăstrui+ purpuriu=alb 

verde albăstrui-+-roșu purpuriu= 
alb. 

Adevărata orgă de lumini se face 
prin adiționarea culorilor și nu prin 
substracţia lor, deci prin proiectarea 
pe un perete alb (poate fi tavanul 
unei încăperi), concomitent a culori- 
lor roșu, verde și violet, suprapunin- 
du-le ca în figura 2 În acest mod se 
obțin toate posibilitățile de culori 
intermediare și care pot face plăcere 
ochiului, fără să-l vatăme sau să-l 
facă să vadă stele verzi. 
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prin aceasta elimină un anumit 
tremurat al luminii destul de supă- 
rător pentru ochi. Totuşi, pentru 
cei ce nu posedă triace (In țara 
noastră se fabrică triace de 3 A 
la 400 V), am indicat în figura 2 
modul de înlocuire cu tiristoare. 


Prof. M. VORNICU 


Montajul din fibura 1 se com- 
pune dintr-un transformator de cu- 
plaj Tr 1, care poate îi de la orice 
aparat de radio de tip «Mamaia», 
«Albatros», «Milcov» etc. sau, în 
lipsă, chiar un transformator de 
sonerie. Rolul acestuia este de a 
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izola ampliticatorul la care este 
cuplată orga de rețeaua de 220 V. 

Cuplarea orgii se face: 

— la un ampliticator de maxi- 
mum 20 W, direct în paralel cu di- 
fuzorul; 

— la radio-picup cu doză cera- 
mică sau magnetoton (muta de 
ieșire semnal), prin intermediul 
unul etaj amplificator (fig. 3) la 
punctele notate A şi B. Menţionăm 
că montajul din figura 3 poate func- 
ționa independent, ca etaj de am- 
pliticare audio, și pe un difuzor 
de 4—8n. impedanță (cuplat în 
A şi B) şi poate debita o putere 
de 1—2 W, suficientă pentru un 
casetoton sau un magnetoton fără 
amplificare proprie. Lucrind în cla- 
să B, tranzistoarele T1 şi T2 tre- 
bule să fie imperecheate, 

Revenind asupra montajului din 
figura 1, după transformatorul de 
cuplaj urmează un etaj limitator 
format din R20 și D5—D6 și care 
tale semnalele prea puternice. Tran- 
zistorul TO funcționează ca ampli- 


ficator de tensiune, în colectorul 
său fiind plasate potențiometrele 
P1—P4, din care se reglează pra- 
gul de deschidere a triacelor de 
pe fiecară din cele patru canale. 

Fiecare din cele patru celule ale 
orgii de lumini este prevăzută cu 
filtre active formate din T2+C5+ 
R4+ CA (analog și pe celelalte ca- 
nale!), avind rolul de a separa 
spectrul semnalului audio în benzi 
de trecvență pe care funcţionează 
fiecare culoare de lumină. 

Se recomandă ca trei din cele 
patru culori să fie obligatoriu roșu, 
verde și violet pentru ca prin adiție 
(proiectare pe un ecran alb) să 
obținem tot spectrul de culori. În 
figura 1 se recomandă: L1 = roșu, 
L2 = verde, L3 = violet, iar LA, 
la care eventual apar bașşii, respec- 
pectiv ritmul, să fie o lampă por- 
tocalie sau albastră-verzuie, dar al 
cărei fascicul să nu fie dirijat pe 
acelaşi panou pe care se Intra 
tale celelalte trei culori, ci pe un 
perete sau ecran separat. 


— Parcă tuşiţi mai uşor decit 


ieri? 
— Desigur, to oar 
m-am antrenat 3 


1) soferului de 
tax 
merg În partea cea- 
laltă â orașului. 


— Nu vă agitați, doar Pâmintul' 
e rotund... 
(După INQ 


Becurile pot fi de 100 W, deși 
dacă se tolosesc nişte reflectoare 
(faruri de bicicletă sau orice supra- 
k parabolică) puterea becurilor 
poate îi redusă chiar pină la 15— 
2 W. 

Tranzistoarale T1, T3, T5 și 17 
în montaj repetor pe emitor asi- 
gură curentul necesar deschiderii 
triacului, 

În ptimarul transtormatorului de 
rețea figurează un filtru format din 
C1—C2 şi droselul DR1 și care 
are rolul de a elimina paraziți 
produşi pe rețea în momentul des- 
chiderii triacelor, DR1 se va con- 
fecționa pe un tor de ferită (sau 
eventual o bară), bobinind circa 
30 de spire de sirmă CuEm n cărei 
grosime trebuie să suporte cu- 
rentul solicitat de cele 4 becuri, 

Menţionăm că orga de lumini 
nu se pune la masă (mai ales la 
aceeași masă cu cea de la 
amplificator) şi nu se închide 
în . cutie metalică De ase- 
menea, pe cit ame țijele potan- 
țiometrelor trebuie să (le din plas- 
tic sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, montarea potenţiometre- 
lor să nu se facă pe metal, ci pe 
textolit, lar butoanele să fie din 
plastic. Legătura la masă este bine 
să se facă prin împâmintare prin- 
tr-o priză Șuco. De asemenea, la 


dopanări sau reglaje, scoaterea 


de sub tensiune seste obligato- 
rio și constituie normă de pro- 
tecție a muncii. 

În ce privește colorarea lumini- 
lor, recomandăm să se folosească 
ecrane de sticlă sau de plastic, 
colorate şi situate nu prea aproape 
de bacuri. Vopsele pentru acoperit 
becurile nu există, iar învelirea lor 
în hirtie colorată sau celotan nu 
este recomandată, deoarece aces- 
te materiale sint inflamabile și se 
aprind ușor de la căldura omanată 
de becuri. Filtrele fotografice de 
laborator, datorită marii intensităţi 
de culoare, nu dau, de asemenea, 
rezultate, 


Bibliografie: OPPERMANN- 
Katalog '80, ediția a l-a. 
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Diluzorul reptezință “un elemietil 


diluzorul upare în pittea. fina 
lanţului electroaciistie, r&zullă e 
diut că diuzurul impune i fural ali: 
tuica propramilui, sonat lranâmis, 
Pentru u corespunde dulitaliv, un di- 
luzor trebui să, jodepibigască. br 
toarele condiții: 

= Să aibă ut “arici de valoare 
ridicută ; 


laţiilor sonore. îtrd 
largă din bandă de audlolrecvență; 
— să nu prâducă dislotaiuni, 
Din punul de vedere constructiv, 
indeplinirea acestor condiții este loar- 


Urmărind. în același (imp. Up._preţ 
relativ scăzut, majoritatea ficmelor se 
străduiesc să obțină. penru părama- 
ttii tehnici ui diluzearelăr valuri apro- 
piate de cele optime, În eșle mai multe 
din cazuri, pentru, ablinerea Mn răn- 

dament maxini, Şi 4. unui minim de 
distorsiuni, sedologese pentru redarea 
programului. sonar mai multe difu- 

sonre, hecare dintre ele «specializati 
în setarea unei.benzi de frecvenţe 
audiu  Astiel, lecare, diluzor asigură 
rezultate aptinie în domeniul de [rece 
veațe pentru care-a lost conceput, N 
final obţinindu-se redarea pr 

lui sonor ca UR amăxiaa iți ma 

Un difuzor. este 'caracterizat prin 
următorii parametri: 

— Puterea nominală (VA) care 
reprezintă puterea electrică aparentă 
ce se poatr aplica unui. difuzor, 

— Rezisiețiţa electrică 4 conducto- 
“| rului babiaei (42), 

Inducţia  magacucă din iure: 
Her (TD) 

Frecvența de "Rea aţă A siste- 
mului motul 

—- Eficaciiatea absolută la. 0 dis 
tauţă precizată (exemplu; Im, N, 
| m2 VA) 

— Presiunea “acustică stindari, 


esențial. într-un Jamţ” de obversie,. 
electroacustică a atingi Cetea | 


să. permită reproducerea osc 
gamă cit mai 


fe dificilă pentru: in Singur difuzor, 


care reprezintă presiunea acustică ob-  - catoriilui “de audiofrecvență 


Li 


tranzitoriu, 

A doua donde! cseaială tz 
dâptarta impedanţelor. Pentru acest 
lucru să analizăm situația din punct 
de vedere energetic. Cu o foarte bună 

aproximaţie, putem considera difuzo- 
kr de putere op “rezistență R, ali 
menta de amplihcatorul de 
frecvență cu tensiunea la borne U și 


ek rezistența internă R, i i Cu 
valoatea, 

Aa | i [ SEA 
ali Sa sila me mem em 
dituzorului P= RD = 2 ina / 


Analiză! uneia P(R), se obține 
curba | din figura 2, Se observă „că 
Aia PR) prezintă un singur 

i anunie În momentul cind R = RR, 

aici rezultă automat faptul că 
transferul maxini de putere are loc! 
atunci cind rezistența difuzorului este 
egală cu rezistența internă a agil 
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Bobi AC e seu 0 a sunetului este necesar un transformator de 
„energie capabil să realizeze conversia oscilaţiilor electrice în oscilații mecanice și să 
asigure în acest fel redarea conținutului programului sonor, Acest aparat este cunoscut 

ji 99 mice de dame, | 
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_ P(R=R, ) = a 

A analizăm ce se intimpla în cele: 
lalte cazuri, de exemplu montarea în 
serie sau paralel a două difuzoare de 
rezistență R,, În cazul inserierii dilu: 
zoarelor: 


app 
POR) es MR. dati At, 


lerea transmisă grupului de diluzoare 
a scăzul faţă de puterea lransmisă cu 
un difuzor. 

În cazul montării în paralel a celor 
două difuzoare: 


i R, 
Ea. S ge) E 
P (=> R, at 65 AURII a 2U. , 
(BR) Te 


deci puterea transmisă scade. 

În acest caz apare și pân alt inconve- 
nien! foarte important, Să 
modul de variaţie a puterii disipale 
pe rezistența internă a amplilicatoru- 
ui: 


R,U: 
Q(R) = Re RR» 


2 R, 4.U? 
- a 0( = Rp > QR) 
"RR, 


„Deoarece amplificatorul este strict 
dimensionat pentru transferul maxim 
de putere, deci pentru puterea disi- 
pată Qmas (Ra), rezultă automat o 
ambalare termică excesivă, urmată de 
distrugerea sigură a amphkficatorului, 

Sintetizind cele expuse anterior, 
apar următoarele concluzii esenţiale 

— Puterea difuzorului (ansamblu- 
lui de difuzoare) va fi toldeauna egală 
sau mai mare decit puterea amplifica- 
torului de audiofrecvență. 

— Rezistența difuzorului (grupului 
de difuzoare) va fi totdeauna egală 
sau mai mare cu rezistența internă a 
amplificatorului de audiofrecvenţă. 

— Transferul maxim de putere. de 
la amplificatorul de audiofrecvenţă la 
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APâra 
plexitatea lor, 
diferită în zona de tâiere a (recvenţelar 
care limitează banda de trecere n fil- 
„Practic fenomenul de 
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| Cuplajul  amplificatorului cu 


sarcina. 
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Diograma puterilor 


(1]-puterea  bnansmisă 
(2)-puterea disipată 


Re toare pentu 
feat dmazare 
Dj -difuzorul pt. frecvențe joase 
A mi medii. 


Î ry 4 
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Retea separatoare pentru 
trei Pda A 


[ “Aj -difuzorul pt frecvențe joase. 
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Digi, | pt frecvențe medii. 
484 Lu PA frecvențe inalte. 
UC - elementele filtrelor 


TI 
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Z| = ZI = rezistența  diluzoru- i 


/ Pa 

ejeaua separatoare din figura, 4- 
utilizează trei diluzoare, şi anume un 
difuzor pentru frecvențele joase, un 
difuzor pentru frecvențele medii şi un 
difuzor pentru frecvențele înalte. Ale- 
nuarea filtrelor în zona frecvenţei de 
țăiere este 9,5 dB/octavă. Formulele 
de calcul pentru elementele compo- 
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Grupul de difuzoare impreună cu 
filtrele se vor monta Într-o incintă 
acustică. Incinta acustică (boxa) re- 
prezintă un volum închis sau semi- 
inchis în interiorul căruia este fixat 
grupul de difuzoare. Incinta acustică 
are ca scop îmbunătățirea calităților 
funcţionale ale difuzoarelor, Atunci 
cind incinta este închisă, cele două 
suprafețe ale membranei difuzoarelor 
sînt complet separate. În acest caz, 
in funcționarea ansamblului de difu- 
zoart contează numai suprafețele 
membranelor difuzoarelor aflate În- 
spre exterior. 

Un alt tip de incintă este incinta 
acustică bass-reflex, care se 
în multe cazuri, tă un 
randament superior faţă de celelalte 
inicinte, Incinta acustică bassreflex 
permite ca o parte a radiaţiei acustice 
corespunzătoare spatelui membranei 
difuzorului de joasă frecvență să fie 


este obligatoriu 

membranei difuzoarelor de 

«medii» şi «inalte» să he izolat de in- 

teriorul incintei. Acest lucru este rea- 

lizat de cele mai multe ori de fabn- 

cant, iar în caz contrar va [i realizat 

in mod obligatariu de constructorul 
incintei, 

Analizind răspunsul în frecvență al 
unui difuzor specializat în redarea 
frecvențelor joase, obținem o dia- 
gramă de forma celei prezentate în 
figura 5. Frecvența unde curba pes 
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__Impedanta difuzorului 

in funche de frecventa. 
(1) -difuzorul liber. 
(2) -difuzorul montat în incintă. 


R=510 n/5W 


Determinarea frecventei 
* de rezonanță a difuzorului. 
GAF -generator de audiofrecvență. 
A amplificator de putere. 
V  -voltmetru electronic 
D  -difuzorul testat 


/ Determinarea frecventei 
de rezonanță a incintei. 


GAF.-generator de audiofrecventa 
A, = amplifimtor 
D, -difuzor excitator. 
-micro fan. 
A, amplificator liniar. 
R rezistenta de sarcina 
B V  -voltmetru electronic 
B -incintă. 


venţă de rezonanță, Ducă frecvența 
de rezohanță a diluzorului nu este 
indicată de fabricant, ea se poate 
determina utilizind montajul din hi- 
pura 6, Se realizează diagrama 
UU ([), iar maximul se obţine în 
dreptul frecvenţei de rezonanţă, unde 
dituzorul prezintă o impedanţă maxi- 
mă, După montarea difuzorului în 
incintă, se va obține o nouă curbă de 
răspuns, cu un caracter vizibil îmbu- 
nătăţit faţă de cazul precedeni, men- 
ționat în figuri 5. Se observă cele două 
maxime în dreplul frecvenţelor [1 și (2, 
care trebuie să aibă amplitudini egale. 
Se urmăreşte ca frecvența de rezo- 
nanță a incintei să [ie egală cu cea a 
difuzorului. Pentru construcția incin- 
tei bass-reflex există o diversitate de 
metode, unele dintre ele bazate pe 
calcule complicate care țin cont de 
O serie de parametri mecanici ai difu- 
zorului, cum ar fi masa membranei, 
masa bobinei, suprafaţa membranei 
ete, parametri de multe ori imposibil 
de determinat de către constructorul 
incintei, 

Pentru construcția incintei se re: 
comandă o metodă bazată pe utili- 
zarea unor nomogrăme (exemplu: 
metoda Novak). Astlel, cunoscind 
diametrul difuzorului de «joase», lrec- 
vența lui de rezonanță şi impunind 
frecvența de rezonanță a incintei, se 
pot determina rapid dimensiunile in- 
cintei şi ale cavităţii de rezonanță. 

Etapa ulterioară 0 constituie în 
mod obligatoriu verificarea practică 
a performanţelor incintei, precum şi 

urătorile și 'reglujele ce se pot 
face pentru obținerea rezultatelor 
optime, | 

Verilicarea frecvenţei de gezonanță 
a diluzorului radiind liber se poate 
face utilizind montajul din figura 6. 
Maximul indicat de volimeuru apare 
la frecvenţă de rezonanță. 

Verificarea frecvenţelor de rezo- 


nanță a incintei se nai pipa utilizind 
montajul din figura 7, lolosind un 
microlon cu o caracteristică cunoșcu- 
tă anterior, un amplificator liniar de 
audiolrecvență, o sarcină de ordinul 
sutelor de ohmi şi un volimetru clov: 
tronic. Se aplică unui difuzor monta 
pe un panou în faţa incintei un semnal 
sinusoidal, de putere constantă, şi se 
construieşte curba U=U (0), pentru 
gama de frecvențe joase, Maximul 
tensiunii indicate de voltmetru se ob- 
ține la frecvenţă "de rezonanță a in- 
cintei, 

Se vor expune citeva din defectele 
care pot apărea mai frecvent. În 
cazul cînd incinta prezintă rezonanţe 
multiple, se vor rigidiza suplimentar 
pereţii incintei, care se recomandă a fi 
realizaţi dintr-un material cu gro- 
simea minimă de 20 mm, 

În cazul unor variaţii continue ale 
frecvenţei de rezonanță, acest lucru 
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“ GUGLIELMO MARGONI 


Guglielmo Marconi s-a născut 
voice Va la 25 aprilie 1874 ca tiu 
a lui Giuseppe Marconi şi al 
Annei Jameson, irlandeză de orj- 
gine, și de la care se pare că a 
moștenit spiritul întreprinzător de 
care a at dovadă în Intreaga sa 
activitate tehnică şi știinţitică.. A 
învățat mal mult acasă și, cu toate 
că a lucrat în laboratorul de fizică 
al Universităţii din Bologna, con- 
ti de marele savant Augusto 

ighi, nu a absolvit vreo facultate 
a universităţii, Grija sa pentru ob- 

erea promptă a brevetelor de 
nvanţii, cit şi taptul că s-a format 
singur ca tehnician-inventator a» 
mintesc Izbitor de contemporanul 
său mal în virstă, Edison. 

Se spune că celebrul inventator 
vorbea bine engleza și italiana şi 
este cunoscut faptul că nu-i plăcea 
să vorbească în public. 

În aprilie 1810, lucru foarte puţin 
cunoscut, Marconi a tăcut o vizită 
în țara noastră, la Constanţa și la 
București, cu care prilej a vizitat 
şi o stație de telegrafie fără fir 
instalată la marginea Bucureștilor, 

Primele axperienţe de transmite- 
re a semnalelor prin unde electro- 
magnetice Marconi le face in toam- 
na anului 1894 la Villa Grifone 
din Pontecchio, azi Pontecchio- 
Marconi; În anul următor, 1895, 
işi continuă experiențele, obținind 
razultate din ce în ce mai conclu- 
dente, Anul 1896 reprezintă data 
de răscruce în istoria radiocomuni- 


apare dutorită închiderii imperfecte 
4 incintei, Se va da o atenţie deosebită 
fixării cit mai etanșe a capacului de- 
tașabil al incintei. În cazul în care 
frecvențele [1 şi [2 (vezi figura $) 
dileră, se iau următoarele măsuri: 

(1 < 2 — mărim suprafața deschi- 
derii tubului rezonator; 


(1 > 12 — micșorăm suprafaţa tu- _ 


bului rezonator; 

[ incintă < f calcul -—— mărim su- 
pealață deschiderii tubului și micşo- 
răm lungimea acestuia, 

f rezonanță incintă < f calcul 
micşorăm volumul incintei. 

Din materialul prezentat anterior 
rezultă că realizarea unei incinte cu 
performanţe superioare nu este deloc 


cațiilor: la 2 iunie obține brevetul 
englez de invenţie nr, 12039, ac- 
ceptat la 2 iulie 1897. Brovetul purta 
titlul; «Parfecționări în transmisia 
impulsurilor şi semnalelor elec- 
trice, cit și aparatele folosite în 
acest scopy, La 3 decembrie 1996, 
brevetul german abținut de Marconi 
se referă la un «Dispozitiv pentru 
a telegrația prin unda electrica», 

Activitatea de cercetare şi experi- 
mentare a lui Marconi, In perioada 
1897—1937, an în care -incetează | 
din viață, în ziua de 20 iulie, deci 
intr-o perioadă de exact patru de- 
cenii, esta deosebit de bogată în 
realizări. 

Guglielmo Marconi a mai In- 
ventat un detector magnetic, în 
1902, a experimentat indelung și cu 
succes transmisia în benzile unda- 
lor centimatrice, metrica şi deca- 
metrica, unde aste un pionier şi, 
la 20 martia 1930, a realizat prima 
telecomandă la mare distanță, ce-l | 
drept simplă, dar nu lipsită de 
spectacol; de la bordul iahtului 
Eloitra, din rada portului Genova,| 
aprinde prin radio luminile expo» 
ziţiei organizate în oraşul australian 
Sidney. De asemenea nu trebuie 
uitate legăturile radio duplex și 
cvadruplex realizate de ingenioaul 
inventator, Pentru o parte din reali- 
zările sale, Marconi obține, în 1909, 
impreună cu fizicianul german Karl 
Ferdinand Braun Premiul Nabe 
pentru fizică, 


un lucru simplu, Pentru obținerea 
unor rezultate bune constructorul va 
ține seamu de toate indicaţiile enume: 
rate şi, în final, odată cu ridicarea ni: 
velului pregătirii tehnice și sporirea 
bagajului de cunoștințe, va fi răsplă- 
tit pentru munca sa de obținerea unor 
incinte acustice cu perlormante || 
nivelul cetințelbr moderne, 
Bibliografie 
GA, — «Sound Reproduceri, 
Wharfedale Wireless Works, Lo 
don, 1954 U 
Novak, FL — «Designing a ducii 
puri bassruilex enclbsure»;  Eleţ 
tronics World, 1966 
Cornel Luca, Livia Zănestu += Mon 
taje acustice pentru difuzoare, | di 
tura tehnică, Bucureşti, 1972 
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- Difuzoare 
românești 


onstructorii de echipament de înaltă fidelitate HI-FI sînt 
preocupați permanent de construcția unor reproducători acus- 
tici — boxe de difuzoare — de bună calitate. 

Boxele — în denumirea curentă — trebuie să asigure repro- 
ducerea fidelă a întregii game de frecvențe audio, să nu intro- 
ducă distorsiuni, să aibă o dinamică adecvată (răspuns bun la 
impulsuri), în plus, să aibă dimensiuni fizice și preţ rezonabile. 

Cu difuzoarele fabricate de Întreprinderea de electronică 
industrială Bucureşti se pot construi boxe de difuzoare de bună 
calitate, cu pot răspunde exigenţei amatorilor și normelor HI-FI. 
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Impedanţa 6.1, puterea pere 
de utilizare 10 VA, frecvența d 
iz 50 Hz. Utilizează magnet 
cu 


Puterea maximă de utilizare6 VA 
impedanţa nominală 4.n , frecvenţa 
de rezonanță 100—150 Hz, folo- 
sește magnet permanent. 


Acest tip de difuzoare au impe- 
danța de 81, puterea maximă 
V8 W. Fiind de tip miniatură, fo- 
losesc magnet metalic. 
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1128 Ha, magnat de ferită. 


Mulți constructori amatori dis- 
pun de materiale rămase de la 
alte lucrări sau din aparate scoase 
din uz, cum ar fl televizorul cu 
tuburi. 

Urmărind slementul' de practică 
In domeniul'construcțiilor electro- 
nice cu tuburi, prezentăm un ampli- 
ficator de audiofrecvență care poa- 
te debita o putere maximă (cu 
distorsiuni minime) de 100 W pe o 

ină desr, - A 

n pompoteat amplificatorului 
sint incluse 3 tuburi: doua de tipul 
PL509 (PL504 sau chiar PL500) și 
unul de tip ECC83. 

O triodă din ECC83 lucrează ca 
amplificator de tensiune. La in- 
trare pe potențiometrul:de 470% n 
trebuie să se aplice un semnal 
de audiotrecvenţă, de la preampii- 
ficator, cu amplitudinea de 75 V. 
Următorul' staj construit tot cu o 
triodă din ECCB3 asigură semna! 
pentru excitarea etajului final: A- 
cest semna! trebule să fie cu o 
diferență de fază de 180%, motiv 
pentru cara cuplajul'cu etajul'fina! 


AMPLIFICATOR 
100U) 


LE M, 


se face din catod și din anod. 
Etajul fina! lucrează in contra- 
timp, punctul de funcționare sta- 
biiindu-se cu tensiune negativă 
prin intermediul potențiomatrului 


Alimentarea amplificatorului se 
face cu un transformator din re- 
țeaua de 220 V. Transtormatorul 
de rețea se face pe un miez cu 
secțiunea de 20 cmi. În primar, 
pentru 220 'V se bobinează 500 de 
spire CuEm 0,7, Pentru secundar, 
la tensiunea de 400 V, se vor bobina 
2—375 spira CuEm 0,6; înfășurarea 
de 100 V are 250 de spire CuEm 04; 
infăşurarea de 50 V are 125 spire 
CuEm 0,35, iar intăşurarea de 6.3 V 
are 17 spire CuEm 05. 

Transtormatorul de ieșire se con- 
strulește pe un miez cu eecțiunea 
de 25 cmi, dispunerea intăşurărilor 
fiind indicată în figura 2. 

După construcție, singurul re- 
glaj care se tace aste stabilirea 
din potențiomatrele de negativare 
a curentului de repaus și simetria 
etajului final, 
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„„Dimitria Leonida 
(1883—1955) a intemoial în 
1908 primul muzeu tohnic 
din țara noastră, fiind în 
acelaşi timp un Insemnaţ 
pracursor al amenajărilor hi- 
droanergetice din țară, con- 
tribuind totodată la dezvol 
tarea iluminatului elactric și 
la introducerea tramvaielor 
electrice în Bucureşti? 

„inginerul inventator Ra- 
du Manicatide a proiectat 
și a construit 25 tipuri de 
avioane, autoturisme, moto- 
ciclete, realizind totodată şi 
un remarcabil hidroavion pe 
iotoare? 

„„protesorul Gheorghe 
Cartianu, creatorul şcolii 
românești de radiocomuni- 
cații, a realizat primele insta- 
lații de emisie radio cu tna- 
dulaţie de frecvenţă, cu ele 
tranşmițindu-se cele dinții 
emisiuni experimantțale de 
radiodifuziune pa unde me- 
tice în România (1947— 
1950)? 

„Inginerul român Dumi- 
tru Daponte a bravetat, 
construit şi realizat în 1923 
un sistem de cinematagratie 
stereoscopică "pe principiul 
pulsației luminoase, relietul 
rezultind pentru spectatori 
prin prolectaraa simultană 
a două imagini, imprimate 
pe un film unic? 
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Amplificator 
pentu SOnoPizaPe 


Amplificatoarele folosite în mod 
obişnuit la sonorizarea instrumente- 
lor muzicale prezintă de obicei o 
lacună în redarea frecvențelor joase 
(başi): putere mai scăzută şi un coefi- 
cient de distorsiuni mai mare. 

Amplificatorul pe care vi-l prezen- 
tăm în continuare este conceput spe 
cial pentru frecvențe joase, avind 
totodată posibilitatea unui reglaj pen- 
tru o amplificare lineară. 


DATE TEHNICE: 


Sensibilitate : 

intrare |= 10 mV/50 W 

intrare 2= 250 mV/50 W 
Domeniul de redare a frecvențelor 
în poziție lincară: 30 Hz—12 kHz 
(+2d4B) 

Posibilităţi de corectare a [recvenţei 

jouse 40 Hz: 15 dB..+14dB 

inalte 10 kHz:0dB..+20dB 
Puterea de ieşire = 50 W (pe o sar- 
cină de 8 sau 150) 
Nivelul de zgomot: 

n “mai lincară = mai mic de 


—60 dB 
în i ron accentuârii joaselor și 
inal = — 50dB 
Consum: 

NS VA în gol 

165 VA la puterea maximă. 

Din aceste date prezentate rezultă 
că amplificatorul corespunde scopu- 
lui propus satisfăcind cerințele spe- 


] 10 mVa, 


PRE AMPL|- 
FICATOR 
Lăi 


EF86 


INTRARE 1 


250 mVev 


INTRARE 2 


250mv 


NICOLAE GALAMBOS 


cifice. Astfel, frecvența inferioară de 
30 Hz, corecția tonului, micșorarea 
distorsiunilor la frecvențe joase şi 
redarea bașilor la puterea nominală 
sint citeva din calităţile pozitive ale 
amplificatorului, 

n elaborarea schemei s-a ţinut 
cont de asemenea de posibilitățile de 
procurare a pieselor componente. 

Din schema bloc (fig 1) se poate 
vedea că s-au prevăzut două intrări 
cu sensibilități diferite și cu posibili 
tate de mixare Corecţia tonului se 
realizează pe principiul reacției ne 
gative. Se remarcă de usemenea o 
buclă de reacție negativă de la ieşire 
In inversorul de fază. 

Analizind schema amplificatorului 
prezentat în figura 2, se poale vedea 
că elementele componente sint adec- 
vale scopului propus. De asemenea 
s-au luat o serie de măsuri pentru 
reducerea zgomotului de fond și de 
rețea, absolut necesare la amplifica- 
toarele la care amplificarea se extinde 
In redarea frecvențelor utile identice 
cu frecvența rețelei. 

Semnalul de la intrarea | comandă 
tubul EF 86(T,) legat ca triodă în 
vederea obținerii unui raport optim 
semnal/zgomot și a unui minim de 
microlonie. Se remarcă de asemenea 
polarizarea cu o tensiune pozitivă (P*) 
a filamentelor de la T,-T,-T, în 
scopul reducerii zgomotului de fond. 

Condensatorul de trecere (100 nF) 


AMPLIFICATOR 
"A 


ECC 83 


JOASE ÎNALTE 


2V m 


ŞI DEFAZOR 
3/a-b 


tonului. Reglajul se obţine prin mo- 
dificarea valorilor elementelor din 
lanțul de reacție negativă. Caracteris- 
tica corecției este prezentată în fi- 
pura 3, Frecvența de întretăiere de 
400 Hz, posibilitatea accentuării şi 
atenvării frecvenţelor joase, de ase- 


tui corector de ton. 

Datorită scopului propus, nu s-a 
prevăzut posibilitatea atenuării frec- 
venţelor inalte. 

Tubul ECC 85 (T,) într-un montaj 
inversor de fază, precum și etajul 
final forma! din două tuburi EL 34 
(14 —T4) nu prezintă particularităţi 
deosebite. 

Executarea transformatorului de 
ieșire este mai pretențioasă. În figura 
4a —b redăm datele necesare pentru 
execuţie. 

S-au ales două variante în vederea 
corelării posibilităţilor constructoru- 
lui amator de procurare a unor dilu- 
zoare de impedanță și putere cores- 
punzâtoare cu cerințele amplificato- 
rului. Asti în varianta «a» impe 
danța de ieşire este de 8Q Se pot 
folosi în acest caz două difuzoare de 
15 0/25 W legate in paralel, sau la 
nevoie opt difuzoare (4+ 4) de 
40/6 W legate în serie și paralel. 

În varianta «b» impedanța de ie 
şire este de 15 Q Se pot folosi astfel 
patru difuzoare de 15 Q/15 W legate 
în serie și paralel. Dacă se folosește 
această variantă, rezistența de 47 kQ 
din bucla de reacție negativă, de la 
difuzor la etajul inversor, va avea o 
valoare de 68 kQ. 

Tolele folosite pentru transforma- 
torul de ieşire vor fi EI 18, cu secţiu- 
nea de 18 cm?. 
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de 17 cm?. 
Primar 220 V: 704 spire 4 0,7 mm 
CuEm 


Secundar 310 V: 1025 de spire 
4 0,6 mm CuEm cu o priză la 990 de 


V: 21 spire e 1,5 mm CuEm 
63 V: 21 spire 6 lmm CuEm. 
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RECOMANDĂRI 
DE ASAMBLARE 


Piesele se vor monta rigid 
şasiu din tablă de fier de 


transformatoare vor fi montate dis- 
tanțat, cu tolele în direcții perpen- 
diculare. 
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Condensatoarele i 
buie să fie de calitate bună, cu un 
curent de fugă minim. Se recomandă 
formarea acestor condensatoare Îna- 


tensiunea-nominală timp de două ore, 
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apoi alte ati ore le ljoeaătate din 
tensiunea nominală măreşte tem 
iunea la tensiunea n 
sine condensătorul (a sărcină) 
acest montaj timp de 24 -48 de ore. 
Condensatorul, după citeva are de 
formare, nu trebuie să se Incâlzească 
Folosirea upor condensatoare per 
fect formate 


la un catometiu de alitate. 


opiBl A ȘTIE 


se ic pai 

alim i apăratul și se firea 
egăturii turi, Se 
sParătul i n 
“piese j i 
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biet Mea ii ră 
Şire care se leaţă i Nizoare, Thitsă 
Sida ar glia dă [re- 
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minală și A 


ră A n sama îi în vederea, 
abțin ) 
Oe tact to pr sv verifica * 


corespunde sperăticațular menţionate 
in datele tehnice: Th asenninta, acosţe 
măsurători pu [i utile în situ ja o 
eventuală depănaee Su Sauber 
periodică -a performa 


De remareat că aparatul va funcție 
na conlorm specificației și fără aceste 
măsurători, dacă execuția este co: 
rectă. Lo EVeniăală apariție a unar 
neajunsuri "ii bmp aaploutări, se 
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măsură și coli (generator, vol vot verifica în primul rind tuburile 
metri electrobie” și ditilospon) pot electraniee, Apest scop, metoda 
controla dacă implilicataru) secure cea mai sidură "cute inlocuirea lor pe 


rind cu tuburi eu funcţionalitate veri- 
ficat 4 aparat, Intruci! catometrele 
ohişiuite nu indică decit defecţiuni 


nete, inclusiv cele de e i între 


electrazi. 

Reapectinul indicaţiile date, ampli- 
ficatul Su pulea explouta un 
timp îndelungat, ivind o funcţionare 
sigură Și ca de înaltă cali- 


tale 


Ir site 


Lupta dintre firmele concurente 
pentru a ciștiga clientela a pus în 
mişcare cele mai complexe mij- 
loace tehnice și umane pentru a 
satisface dezideratele de astăzi și, 
mai ales, cele de miine ale viitoru- 
lui automobil. 

lată, de exemplu, în Franţa, cu 
toate că există patru mari firme 
constructoare de automobile (Re- 
nault — al 5-lea constructor mon- 
dial de automobile —, Peugeot, 
Citroăn și Talbot, de fapt, un trio 
care formează un alt mare concern), 
In anul 1981, vinzarea de autoturis- 


me străine a crescut cu 23, taţi 
de anul precedent Volkswager 
(130 000), Ford (100000), Fiai 
(75 000), BMW (25 000), Lada (20 000) 
Skoda (5 000) 

De aceea, fiecare mare canstrue- 
tor de automobile analizează so- 
luțiile tehnico-economice alese de 
concurență, avind pentru aceasta 
echipe specializate care recurg la 
cele mai complexe mijloace: cum 
pârarea şi incercarea pe piste a 
tipurilor noi, încercarea pe bancuri 
a subansambluiilor în condiții-li- 
mită, analize de laborator chimice 


» 


Or. ing. TRAIAN CANȚĂ 


y' metalurgice, analiză CU ăju- 
torul informaticii şi al ordihatoare- 
lor—a parametrilor şi a optimizării 
soluțiilor ş.a.m.d 

Condiţiile specitice părioadai ac 
tuale impuse de ctiza energetică 
și economică mondială pun pro 
bleme deosebite construcțorilor de 
automobil. Este, poate, destul de 
faci! să construieşti un prătotip 
sau 0 serie limilată și est cu atit 
mai greu'să creezi o uzină utiaşă, 
care să scoață zeci şi sute de mii 
de bucăţi. implicaţiile și, totodată, 
dificultăţile pornesc de la stadiul 
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concepțional, în continuă evoluție, 
terminindu-se cu realizarea pro- 
priu-zisă a autoturismului în serle 
mare, atit din cauza mijloacelor 
tehnice deosebit de pretențioase 
cerute pentru satisfacerea ritmu- 
lui şi calităţii producţiei (linii de 
transfer, roboţi industriali, auto- 
matizări, informatică, matrițe ş.a.), 
şi datorită preţului fidicat al 
şi pieselor necesare. 
în discuţie automobilul de 
vehiculează din ce în 
cuvinte ca: economie 
bil, securitate activă 
ă, calitate, aerodinamici- 
„aa confort, rentabilitate, fiabili- 
ate şi altele, cuvinte care deținesc, 
de fapt, dezidetatele amintite mai 
sus. 

Pentru aceasta, echipe de spe- 
cialişti de formaţie polivalentă — 
automobile, marketing, economie, 
informatică, tehnologia construc- 
țiilor de mașini, electronică — de- 
finesc și realizează caietele de 
sarcini şi proiectele viitoarelor au- 
tomobile. 


53 tBipgia at 


În ceea ce privește ECONOMIA 
DE COMBUSTIBIL, pt con- 
dițiilor actuale legate, în primul 
rind, de prețul tot mai ridicat 
petrolului, cercetările se 
în diferite direcții: elaborarea de 
noi combustibili, ameliorarea ran- 
damentului energetic şi a consu- 
mului motoarelor prin pertecțio- 
narea lor, reducerea greutății auto- 
turismelor prin folosirea de ma- 
teriale și aliaje metalice noi (oțe- 
luri aliate, mase plastice ș.a.), prin 
moditicarea structurii caroseriei 
pentru a se apropia de forma aero- 
dinamică ideală. 5 

Sume uriașe au fost puse la 
dispoziţia marilor firme: 80 milioane 
de mărci în R.F.G.. 5 miliarde de 
dolari în S.U.A, 50 milioane de 
yeni în Japonia; pentru a reduce 
consumul, pentru dezvoltarea auto- 
mobilului de mic litraj cu consum 
redus (2,7 | la 30 km/oră pe distanța 
de 100 km la nivelul anului 1990) 
şi orientarea intregii industrii de 
automobile spre realizarea auto- 
turismelor de iitraj mic și mediu; 
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in Franța s-au deblocat 50, din 
credite de către Agenţia pentru 
economia de energie pentru fi- 
nanțarea cercetărilor firmelor Re- 
nault și Peugeot. 

lată unele exemple privind re- 
ducerea și nivelurile consum 
de combustibil: autoturisme expe- 
rimentale: Peugeot-Vera — 42 | 
la 90 km/oră, 56 | la 120 km/oră 
şi 643 | în oraş, pe distanța clasică 
de 100 km (cu 36%, mal puțin decit 
autoturismul de serie Peugeot 305); 
Volkswagen-2 000 — 3,3 | la 90 km/ 
oră ş.a. Autoturisme de serie: Tal- 
bot-Solara — 46 | la 90 km/oră și 
100 km; Renault 5 TL— 49|, Re- 
nault 55 TL— 45| cu cutie cu5 
viteze și spoiler, Citrăen-Visa2E— 
52 | la 90 km/oră. 

După opinia specialiștilor, pen. 
tru a se obține rezultate spectacu- 
loase, în viitor este necesar a se 
acționa asupra motoarelor. În ul- 
timii ani, a apărut fenomenul TUR- 
BO. Prin supraalimentarea motoa- 
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relor s-a ajuns la ameliorarea pro- 
cesului de ardere din motor, prin 
omogenizarea mai bună a ames- 
tecului cu un ciștig de moment 
și putere de 20—30%,. Un exemplu 
în acest sens îl reprezintă auto- 
turismul Renault 5 Alpine Turbo, 
cu un ciștig de putere de 30% și 
de 18%, de moment (fig. 1). 

Pentru supraalimentare se folo- 
sesc turbine de antrenare, acțio- 
nate de gazele de ardere care ridică 
și temperatura amestecului înainte 
de a intra în camera de ardere, 
ajutind la omogenizarea lui (fig. 2— 
sistemul Turbo la motoarele Re- 
nault). 

Avantajele soluţiei Turbo au fă- 
cut ca majoritatea constructorilor 
să-și adapteze motoarele atit cele 


diesel, cit și cele pe benzină. lată, 
de exemplu, firma Renault, care 
a generalizat supraalimentarea la 
tipurile R5, R18, R20 și R30. Soluţia 
a fost în același timp preluată și 


de constructorii de motociclete 
(Honda, Kawasaki, BMW ș.a.), cit 
și de autocamioane de mare tonaj 
(ex. UNIC 190 TURBO — de 28, 
cilindree 17 000 cm”, viteză max. = 
119 km/oră), 

Electronica pătrunde rapid în op- 
timizarea parametrilor și reglajele 
diferitelor subansambluri ale auto- 
mobilului. Avantajele cunoscute 
contribuie la creşterea fiabilității 
şi îmbunătățirea  pertormanţelor 
motoarelor și automobilelor. 

Cercetări efectuate de Ford, Țal- 
bot, General Motors şi de către 


Matematicianului David Hilbert îi 
aparține următoarea frază, rostită 
într-o prelegere universitară: 

— Fiecare „om are un anumit 
orizont. Gind acest orizont se îngus- 
tează Într-atit încit devine extrem 
de îngust, el se transformă într-un 
punct, și atunci omul acela zice: «lată 
punctul meu de vedere!». 


toate firmele japoneze sint îndrep- 
tate în direcția generalizării, la ta- 
bricaţia de serie, a montării de or- 
dinatoare şi dispozitive electronice, 
Se apreciază că, în viitorul apro- 
piat, conducătorul autoturismului 
va beneficia de e avalanșă de in- 
formaţii ce vor contribui la condu- 
cerea optimă a lui. Autoturismele 
de serie Talbot Tagora SX sint 
deja echipate cu ordinatoare de 
bord din a doua generație, care 
permit cunoașterea consumului in- 
stantaneu, ora, timpul care a trecut 
de la plecare, kilometrii parcurși, 
consumul de combustibil la 100 km 
și total, viteza medie pentru adap- 
tarea conducerii autoturismului in 
funcție de drum. Vor apărea și 
miniecrane TV in bord, unde se 
vor afișa date despre ruta aleasă, 
informaţii privind condițiile atmos- 
ferice ș.a. Există deja prize de con- 
trol rapid al funcționării motorului. 

Revoluţia electronică va «afecta» 
și alte organe: motorul, cutia de vi- 
teze, suspensia. Ordinatorul va a- 
naliza și comanda pedalei de acce- 
lerație în circulația urbană sau la 
viteze mari, pentru a reduce con- 
sumul inutil de combustibil. Aprin- 
derea electronică, deja montată 
pe zeci de tipuri de autoturisme, 
ajută la reducerea consumului și 
a poluării atmosferei (fig. 3). 

La cutiile de viteze automate, 
ordinatorul va alege raportul de 
transmitere ideal, realizind astfel 
o transmisie cu o infinitate de ra- 
poarte. 

Pentru ameliorarea CONFOR- 
TULUI autoturismelor, cercetările 
sint deosebit de laborioase, fiind 
urmărite, în special, ergonomia pos- 
tului de conducere, poziția vola- 
nului, dispunerea montanților ș.a. 
(fig. 4). 

Folosind în fabricaţia de serie 
procedeul de vopsire prin cata- 
foreză, s-a ajuns la acordarea unei 
garanții împotriva coroziunii de 
șase ani (Citron, Volkswagen, 
Audi, Peugeot, Talbot ș.a.). 

Indiferent de soluția construc- 
tivă, indiferent de evoluția în do- 
meniul materialelor, cit și de orice 
îmbunătățire, decizia finală o re- 
prezintă analiza tehnico-economi- 
că luată după terminarea încercă- 
rilor în condiții de banc (fig. 5) 
sau pe piste speciale şi a omolo- 
gării oficiale. 
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Patcul de expăziții de la Porte 


de Vorsalliss din Paris a găzduit, 


ințre 2 şi (1 octombrie 1981, SALO- 
NUL CELOR DOUĂ ROȚI, cum 
I-a denumit presa locală. 

Pasta 500 țirme și întreprin- 
deri specializate au prezentat ulti- 
mele noutiți tehnice în domeniul 
bilete lețai, motocicletei, miniauta- 
mobilului si alechipamentului auxi- 
jar, lupta Po comercializarea 
rapidă şi ciştigarea pieței intarnn- 
ționala fiind evidentă. Ca o curiozi: 
tate aparte în cadrul expoziției au 
tost miniautomobilele celor 19 tir- 
me specializate Intr-un domeniu 
rălativ nou, determinat de proble- 
ma combustibilului, al cărui preț 
crește continuu datariță crizei pe- 
trolutui din 1973. 

În cadrul salonului, majoritatea 
constructorilor şi-au prezentat prin 
realizările actuale și, totodată; prin 
programele” de viitor, tendințele 
concepționale: economia de com- 
bustibil — securitatea — pertor- 
manțele — fiabilitatea. 

BICICLETA. În contantul ac- 
tual privind teconomia de energie», 
bicicleta — inventată cu peste o 
sută de ani în urmă (prima cursă 
ciclistă a avut loc în 1868 pe ruta 
PARIS—ROUEN) — a intrat din 
nou în actualitate, producția mon- 
dială anuală atingind În 1980 55 
milioane bucăți 

Tendința generală în domeniul 
construcției de biciclete (Franța 
avind nu mai puţin de 12 construc- 
tori) constă în readucerea greutăţii 
prin folosirea de materiale, noi, 


de 
NIG. NICOLAESCU 
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ameliorarea confortului și a con- 
dițiilor de rulare, reducerea rezis- 
tonței aerodinamice, în special pen- 
tru bicicletele de curse ate. 

De exemplu, una din bicicletele 
de concepție total nouă, VELOVER, 
prevăzută cu şase viteze, a adus 
în discuția special 
de «universalitate», putind îi 


siță atit în condiții grele de rulare, 


in teren, cit şi pe drumuri asfaltate, 
prin utilizarea unor pneuri «mixte» 
şi a unei construcții ameliorate. 

Alte noutăţi folosite de diferite 
țirme: cadru din aliaj ușor din 
tibră de carbon, afişaj electronic 
al treptei de viteză, pneuri cu o 
geometrie ameliorată a profilului, 
vopsire «anticorosivă» In mai mul- 
te straturi, transmisie planetară 
originală pentru schimbarea rapidă 
a treptelor de viteză ș.a. 

În ceea ce privește bicicleta de 
curse, care, după cum este cunos- 
cut, este foarte căutată în Franţa, 
s-a studiat, în mod , aero- 
dinamicitatea, care a fost neglijată 
mult timp (la viteza de 45 km/oră, 
pentru învingerea rezistenţei aeru- 
lul se consumă 85%, din puterea 
totală furnizată de ciclist). Protila- 
rea tuturor pieselor cadrului şi 
ameliorarea poziției ciclistului, prin 
cercetări aerodinamice, au condus 
la reducerea cu 20% a rezistenţei 


nerului. 

MOTOCICLETA. Chiar dacă a 
atins o producție mondială de opt 
milioane de bucăţi, motocicleta ră- 
mine apanajul tinereții, fiind sora 
vitregă a automobilului. Neglijată 


iştilor noțiunea 
tolo- 


mult ti motocicleta a. uns 
astăzi să folosei cm Apile, s0- 
luțiile cele sofisticate din do- 
meniul construcției de automobile, 
ci şi cele mal bune materiale. 

În cadrul salonului, dintre nou- 
Min, praneate do sonică, ec 

se exem unei 

mai deosebite: realizarea primelor 
motociclete cu motoare turbo (Ya- 
maha XJ 650, Honda 500 Turbo), 

rezentarea primei motociclete 

ceze dotată cu un motor Ci- 

trăen-Visa cu cilindreea de 652 cm" 
și a ter a nică, re 
rea c u sus spa- 
te «monoșoc» (Yamaha), folosirea 
transmisiei automate (Suzuki), ge- 
neralizarea răcirii cu lichid (Suzuki, 
Honda, Yamaha etc.), introduce- 
rea la motocicleta de serie a frine- 
lor disc ventilate, a demaroarelor 
electrice și a altor plese şi accesorii 
cu. totul noi. 

Se constată totodată o mare 
diversificare a tipurilor de moto- 
ciclete in cadrul fiecărei firi 


luți 

sumurile reduse de carburant ș.a. 
Un alt avantaj al lor îl prezintă 
faptul: că marea majoritate pot fi 
conduse fără permis. 


Prin specificul lor — praț re- 
dus, consum mic de carburant, 
întreținere facilă atc. — moto- 


vehiculele sint: jagpăgite 
2) 10lcoifpi pn tari A 


cele ĂL -retn velă ibiluse 
de acest fel, cu diverse caracs 
teriatici și performanțe la care 
designul joacă un ral important. 


MOBRA 50, produs al industriei A e A are un motor de 50 cm' în 2 timpi, 
răcit fortat cu aer, dezvoltă o putere de 4 CP la 7 000 rot/min. Consumul de com- 
buștibil este de 2,5 100 km. Viteza maximă este de 60 km/h, cu o sarcină de i Ka: 


"77.9 22.1 
D. ee cc nat Puterea maximă este de 2 CP 


„ „1a 5200 rot/min. Dezvoltă o viteză maximă de 40 km/h. Consumul de combustibil 
[ ii de 1,8 1/100 km, 
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SOLEX 3800, produs de uzinele 
Motobecam, este de fapt o bi. 
cicletă cu motor. Motorul are 
capacitatea de 49 cm? în 2 timpi, 
Conţine un ambreiaj automatic 
centrifugal. Cuplajul de tracți- 
une se face pe roata din față; 
decuplarea motorului de la roa- 
tă se poate face instantaneu prin 
acționarea unei pirghii. Fără mo- 
tor bicicleta are o greutate de 
2 kg. 


80 ENDURO este o moto- 
retă echipată cu un motor 
de 77,8 cm', monocilin- 
dric în 2timpi, ce dezvoltă 
o putere de 8,5 CP. Cu- 
tia de viteze are 6 trepte. 
Aprinderea este electro- 
nică, Frinele față-spate 
sint pe tambur. 


MAGNUM X este o motoretă 
realizată de firma Puch, con- 
stituind un produs nou care 
se impune în special prin 
dăpia: Motorul este de 48,8 
cm? în 2 timpi. Constructorii 
recomandă această motore- 
tă în special tinerilor începă- 
tori, avind o stabilitate foar- 
te bună. 
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ODISSEY FL 250 este un produs al 
uzinelor japoneze Honda. Ca aspect 
este un hibrid între motocicletă și 
autoturism. 

Din caracteristicile tehnice enume- 
răm: motor de 247 cm în 2 Ama 
cu aer, greutate proprie 192 kg. Dez- 

voltă o putere de 16 CP la 5000 ture/ 
minut. Este un vehicul foarte stabil, 
are 4 pneuri și frine pe disc. 


R 50, motoretă produsă de firma 
Zundapp, are un motor de 50 cm, 
Cutia de viteze are 3 trepte, vi- 
-comgto maximă este de 40 km/h. 
ct se imanține, la linia 
„ae aproape clasică. 


Z 50 R este o motoretă Honda 
de 49 cm în 4 timpi,răcit cu aer. 
Aprinderea este asigurată prin 
magnetou. Dezvoltă o putere 
de 28 CP la 7500 ture/minut. 
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 PLUVI 


cu un regim corespunzător unel 
capacități de 50%, 
1. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 
A ACUMULATORULUI 
Se prepară o cantitate de acid 
sulfuric cu o densitate de 1,26— 


HANU 


continuu, se acoperă, polul pozitiv 
cu un strat de oxid roșu de plumb: 
(Pb0,), lar cel negativ cu plumb 


spongios. Reacţia chimică se redă 
astfel: 


iacărcare) 


Acumulatoarele cu plumb sint 
cale mal utilizate astăzi In transpor- 
tul auto și În stațiile do alimantare. 
Acest lucru se datorează randamen- 
tului destul de ridicat (75%, în waţi- 
ore) și Intraținerii lor relativ ușoare; 

În cele ca urmează vom descrie 
principalele caracteristici ale aces- 
ora şi modul lor de Intrebuințare. 

În tabelul 1 sint prezentate prin- 
cipalele tipuri da acumulatoare auto 
româneşti, care sint mal curent în- 
tiinite atit de automobilişti, cit și 
de constructarii amatori, 

SA analizăm pe scurt modul tie 
funcţionare a acestor tipuri de acu- 
mulatoara, ce se cunosc sub donu- 
miraa curentă de acumulatoare aci- 
d 


CĂ 

Într-un van lzolant, rezistent la 
acid sulfuric, se introduc două plăci 
de plumb, Acidul sulfuric cara se 
ațiă În vas atacă plăcile și produce 
pe suprafața lor sultat de plumb 
(PbS04), Cind conectăm plăcile la 


cel dol poli al unei surse da curent 


* Capacitatea la 5 ore C 


2 PbS04+2H,0 = 
2 H,S04+ Pb0,+Pb 

Din analiza reacției se poate re- 
marca că densitatea acidului la In- 
cârcare crește, 

Dacă acum vom conecta la bor- 
nele plăcilor o rezistenţă, în circuit 
va apărea un curent de sens opus 
calul de la încărcare, depunerile 
de oxid și de plumb spongios scad, 
acidul se diluaază și reacția este: 

2 H,S04+Pb0,+Pb= 
2 PbSOy+2 H,0, 

Se vede imediat câ avem în fond 
aceoaşi reacție cu desfășurare în 
sens Invers, Acenat lucru demon- 
stroază raversibilitatea sursei ob- 
ținute. Întrucit substanțele active 
in aceste reacţii sint oxidul de plumb 
și plumbul spongios, În practică 
plăcile se fac În structură cu celule 
În cara se depune o pastă diferită 
pentru tiecare pol care conţine sub: 
stanțele active, Acest lucru mărește 
foarte mult capacitatea acumulnto- 
rului, Pentru a atinge această ca- 
pacitate, acumulatorul trebuie for- 
mat, adică se supune unul număr 
de cicluri de Incârcare și descârcare, 


** Capacitatea la 10 ore Cu 


1,27 g/cmi la 25*C. Prepararea se 
face cu respectarea următoarelor 
prescripții: 

— Nu se va turna niciodată apă 
în acid, ci numai acid în apă. Tur- 
narea se face încet cu agitare, uti- 
lizindu-se numai vase din sticlă, 
ceramică sau plumb. 

— Densitatea so măsoară cu areo- 
metrul sau se calculează pe baza 
diluțiai cunoscute, În tabelul 2 sint 

rezentate cantitățile de acid sul- 
uric concentrat necesare obținerii 
diluției cerute, 

Pe prima linie sint trecute unită- 
țile de concentrație, lar pe prima 
coloană sint trecute zecile de pro- 
conte. Cantitatea de acid se deter- 
mină la intersecția dintre verticală 
și orizontală care dă concentrația 
dorită (de exemplu 32% — 47,05 g/ 
100 ml apă), 

nainte de a îi introdus în baterie, 
electrolitul va fi răcit la circa 10— 
15*C. Umplerea se face plină cind 
nivelul electrolitulu! depășește mar- 
ginea superioară a plăcilor cu 15 mm. 
Pentru a compensa Incâlzirea ce 
poate apărea, bateria se introduce 


LI diniho 


intr-un văs umplăt 


213. din. înalțimea AR e, Dopurile 
sc. Șt A) garhiturile da protecție, 


A a L, lața, se. pură detii N 
în 


plerea | la e suficient 
"Apa dt, pentru A 9 pi i 
&jlar 
„Bateria a „fă 4, lasă să stea 


ora În tepa niru rel 
nivelul, loci Sp: Aa Ta A 
sa cu soluție tie aconași eghcan.. 


N 


ca 


ile, casa 3 eri sn face CU a 
n PU va Încep Îna- 


inte ca temperi tura lăctrolituluj, LUĂ 


agadi sub, A 
e Incepa înc sarat cui i 
Fii ris pacitatan” ile i) 
PR: co ae menține conlant pini 
la ațingaroa unei tonsiuni do 24 V/ 
element, Din acest mament, cu- 
rentul se reduce la jumătate pi sn 
menține constant „Bind la, atirgitul 
Incârearii ir 

"Shigitul Inoarcat'a6 recunbaște 


prin degajare activă de gaze in 


toate „elamentale; lar tanaiunea și 
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incărcarea automată 
a acumulatoarelor 


În figura 1 este prezentat ui 
circuit folagit! pentru încârcarea 
acumulatoatălor utilizate la auto. 
turisme. Montajul are două moduri 
de lucru, sale la cu ajutorul 
comutatorulul K slab i EhiaLai a 

— modul de lucru automat, cind 
reglarea curentului de Încărcarea 


se tace în funcţie da diferența de! 


tensiune nominală şi da tensiunea 
curentă a acumulatorului, În acest 
mod de lucru, la început curentul 
are o valoare mare, asigurind o 
încârcare rapidă. Cind tensiunea 
acumulatorului se apropiă de va- 


ing. GAARA MOLNAR 


iolea întmk dr în funcţiune 
eiraultul de reglaj automat. Curan- 
tul jincepă să scadă, astfel, încit 
la ptingeren tensiunii hominale cu- 


= Rdlul de $Josârcare „ate 6 valoare 


faărta mic 

-— modul de lucru manyal, cind 
cyrentul de încărcare argo valoare 
tikată cu ajutorul Unul |potenţio- 
mâtru montat pe panoul aparatu- 
hu, 

Elementul care stabileşte valoa- 
rea curentului esta; tiristarul notat 
cu Th!, Impulsurile de aprindere 
se aplică la poarta lui cu ajutorul 


' de țimp, dind naş 


seutaub 


4 6 8.1012 1tlh] 


Mi 


unul transformator de impulsuri. 
Primarul transtormatorului se ali- 
mentează de la un oscilator de 
relaxare realizat cu un tranzistor 
unijoncțiune — TUJ (fig. 2). Frec- 
Mite oscilaţiilor este în jur de 
Haz şi ea este cea care determină 
valoarea curențului de încărcare, 
Astfel, dacă frecvența '0&dilatoru- 
lui este sub'1 ți | va fi 
închis tot timpul, e rr încăr- 
care fiind nul. Dacă insă frecvența 
este peste 100 Ha,utiristorul va fi 
deschis pentru se perioade 


unui curent 
curent este 
cît frecvența 


de încărcare. A 
cu ei mai mare 
st mare. Fr 

depinde de c 
încărcare a condensato 
de tensiunea din 'emitor 
tranzistorului unițoncţi 
rea curentului de încăr 
ție de tensiunea de 
se bazează pe acgăstă din urmă 
dependență. În motul de lucru 


' automat, tensiunea din E1 este 


egală cu tensiunea de pe acumula- 


"a 


descărcare sint prezentate in tigu- 
ră. Se corectează după caz densi- 
tatea acidului la 1,28 g/cm? calcu- 
lată la 25*C, cu apă sau cu acid. 
Se va utiliza numai apă distilată. 
Se continuă încărcarea 15—20 de 
minute, după care se verifică din 
nou tensiunea și densitatea. 

În tot timpul încărcării se men- 
ține nivelul prescris prin adăugarea 
de apă distilată și se urmărește ca 
temperatura electrolitului să nu de- 
pășească 40%, După două ore de la 
terminarea încărcării se veritică ni- 
velul și, dacă este cazul, se com- 
pletează cu apă distilată. 

Bateria se șterge cu clrpe umede, 
se Inşurubează dopurile și părţile 
metalice se ung cu vaselină neutră, 
rezistentă la acizi, după ce au fost 
prinse și strinse racordurile la borne. 

% nege BATERIEI 

N EXPLOATARE 
— Bateria se menţine uscată și 


curată, 

— Oriliciile de aerisire ale dopu- 
rilor se vor menține curate şi se vor 
destunda după caz. 

— Nivelul electrolitului nu se va 


+ 
lăsa să scadă sub nivelul superior 
al plăcilor. Completarea şi verifica- 
rea se fac periodic numai cu apă 
distilată, Nu se va corecta cu acid! 


— Numai în cazurile în care se : 


produce o vărsare de acid se va 
completa cu electrolit la aceeași 
densitate cu cel rămas. 

— Starea de Incărcare a bateriei 
se poate constata prin controlul 
densităţii electrolitului (la 25*C): 

— 1,28 g/cm* — bateria 100%, în- 
cărcată; 

— 1,20 g/jcm? — bateria 50% în- 
cârcată; 

— 1,12 glcm'— bateria descărcată. 

Bateria bine întreținută va îi men- 
ținută încărcată permanent, dos- 
cărcarea exagerată conducind la 
distrugerea ei. | 

— Se vor evita supraincâărcarea 
bateriei (indicată de un consum 
exagerat de apă) și subincărcarea 
pentru a lu | durata de serviciu 
a bateriei. 

— Releele de încărcare se reglea- 
ză astfel incit tensiunea de la bor- 
nele bateriei legate în tampon să 
se mențină la 14,1+0,3 V pentru 


bateriile de 12 V și, respectiv 7,054 

0,15 V pentru cele de6 V. TA 
— Nu se va depăşi în exploatare 

temperatura de 45*C. 

— Bateriile nu se vor depozita 
decit încărcate; periodic (la circa 
30 de zile) se face o reîncărcare 
parțială cu |,, pină ce toate elemen- 
tele degajă activ gaze, și se corec- 
tează nivelul electrolitului. 

— Dacă bitumul de etanșare pre- 
zintă fisuri, se șterge, se usucă 
locul respectiv și se lipește la cald 
cu bitum de acumulatoare. 

Dacă densitatea unui singur ele- 
ment este sub 1,20 g/cm”, deși 
modul de încărcare este corect, 
este necesar să apelăm la un ate- 
lier de specialitate pentru remedie- 
rea bateriei. 

Remedierile la bateriile de pro- 
ducție Industrială se recomandă a 
îi făcute de specialiști, avind în 
considerare fragilitatea plăcilor din 
elemenți. 

Recomandările de mal sus se 
aplică și pentru acumulatoarele din 
i sau de o construcție artiza- 
nală, 


tor. Rezistenţa de 10. are doar 
rolul de a limita curentul prin TUJ. 
Drept urmare, frecvența oscilatoru- 


TUJ SIMULAT CU 
TRANZISTOARE 
BIPOLARE 


Tr. rețea 


220%, 


Tr. rețea: 
Sz 16cm? 
Vsec = 15 .. -1Vaţ 


"aq 


lui, stabilită la o anumită valoare 
inițială cu ajutorul potențiometru- 
lui semireglabil P1 pentru o anw- 
mită tensiune de început a acu- 
mulatorului, va scădea simultan 
cu creșterea tensiunii de ieșire. 
Montajul este astfel realizat încit 
nu permite încărcarea acumula- 
toarelor descărcate sub o anumită 
valoare (cca 60%) sau dacă. au 
fost legate la aparat cu polaritate 
inversată. Cele două diode lumi- 
nescente semnalizează legarea gre- 
șită a acumulatorului (DL2), res- 


390a./0,5w AM 


2N2646 
Tu ( ) 


MANUAL AUTOMAT 


pectiv terminarea completă a încăr. 
cării (DL1). Datele transformatoru- 
lui de rețea și ale instrumentului 
folosit pentru măsurarea curentu- 
lui de încărcare sint trecute pe 
figură. Transformatorul de impul- 
suri se realizează pe un inel sau 
oală de ferită, avind 1004100 de 
spire din sirmă CuEm $ 02 mm. 
Poziţia potențiometrului semiregia- 
bi! P1 se alege în așa fel încit pentru 
un acumulator încărcat la tensiunea 
nominală montajul să furnizeze un 
curent cuprins între 100... 200 mA, 


leez 100 „A cap de scală 
si Ri=1Ka | 


1N4001 


AA 
DL 2 


TRANSFORMATOARE 


mici 

Montajul cel mai frecvent utilizat 
pentru alimentarea cu tensiune con- 
tinuă a unui consumator, R, este 
alcătuit dintr-un transformator de 
rețea coboritor de tensiune, Due 
punte redresoare, D—D, și 
condensator de filtraj C (figura ala 
turată). Problema care se pune în 
practică, de obicei, este de a calcula 
transformatorul și de a alege capaci- 
tatea condensatorului astfel încît la 
bornele consumatorului să rezulte 
o tensiune continuă dată, În un 
curent continuu cunoscut, pentru un 
anumit nivel maxim admisibil al 
ondulaţiilor. Calculul nu este com- 
plicat, dar in ceva timp totuşi, pen- 
tru că trebuie să se țină cont simultan 
de variaţia tensiunii secundare cu 
curentul absorbit, de căderea de ten- 
siune pe diode (la tensiuni mici), de 
influența capacităţii de filtraj asupra 
tensiunii continue, asupra curentului 
maxim redresat, a nivelului ondulaţi- 
ilor etc, 


M. ALEXANDRU 


Tabelul prezentat în continuare 
ușurează mult aceste calcule, indicind 
condensat principalele caracteristici 
de redresare-filtrare pentru o pamă 
de transformatoare mici, cu puterea 
cuprinsă între 3,5 W şi 24 W (cele 
mai uzuale), 

În primele două linii sint trecute 
mărimile fundamentale ale transfor- 
matorului, respectiv tensiunea nomi- 


220V 


Ţr. 


nală secundară, U--, şi curentul 
nominal (maxim) secundar, |--, cu 
menţiunea că tensiunea este măsurată 
la curentul nominal, 

A “trem linie indică intensitatea 
maximă a curentului redrest, |- 
max, ir a patru linie dă tensiunea 
continuă medie, U=nom (după re 
dresare şi filtrare), măsurată la | 
max. Evident, ducă se ubsoarbe din 
redresor un curent Ic Lmax, ten- 
siunea continuă este mai mare, atin- 
gind la maximum (în «gol» adică 
în absenţa consumatorului) valoarea 
U = max, indicată în linin a cincea, 
Condensatorul folosit pentru filtruj 
trebuie să aibă tensiunea de lucru 
cel puțin egală cu această valoare 
U = max, 

Liniile a şasea, a șaptea și n opta 
indică valorile minime nle capacităţii 
de filiraj, C, care asigură obținerea 
unui nivel al ondulațiilor la ieşire 
mai mic sau egal cu m (m = 5%, 2% 
şi, respectiv, 14), Menţionăm că 
nivelul ondulațiilor m este definit 
la l=—max, ca raportul (exprimat în 
procente) dintre tensiunea eficace a 
ondulaţiilor și tensiunea continuă 
redresată. Se ştie că un nivel mS5% 
este acceptabil pentru montajele e- 
lectronice simple (sonerii, avertizoa- 


toarele şi preamplifi AF, 
iar mSlY% este impus i 
unele aplicaţii speciale (man 
instrumente de precizie 

Valorile din tabel si 
rotunjite, dur ele cons 
țios ghid în alegerea g 
şi a transiormata 


ensatorului 
ui necesar 
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$./ Tensiunea Conti 


| da i=maa U=nom (V) 


pentru m=1% (pF) 


i. 


ALIMENTATOARE TRANSFORMA 


Constructorii avansați nu vor găsi 
babil, nimic nou în articolul de 

ță şi de aceea îi rugăm să aibă 
amabilitatea de a întoarce fila, cu 
ingăduință. Începătorilor însă le pre- 
cizăm de pe acum că alimentatoarele 
fără rind. ver că sint posibile, dau 
renegat plite 
condiţi tate, sint sim se 
e: plat baza co mici 


repede, pe mi 
calcule prealabile; ele trebuie privite - 


doar ca soluții provizorii de alimen- 
tare a unor montaje pentru care nu 
dispunem pe moment de transforma- 
tor adecvat. Printre factorii care limi- 
tează folosirea lor (sau chiar o contra- 
indică) menționăm: curenții de sar- 
cină relativ mici (pentru valorile uzua- 
le ale condensatoarelor nepolariza- 
bile existente); condiția impusă con 
de a absorbi un curent 


D această scurtă introducere 
să analizăm pe rind cele două si- 
tuații frecvent Întiinite în practică. 


|. CONSUMATOR DE CURENT 
ALTERNATIV 


„Să considerăm un consumator re 
zistiv care se alimentează în mod nor- 
mal la o tensiune alternativă joasă, E, 
pieri pre pa da tiv con 
stan vor nțe te tot 
mr dacă nu Le ee alte 
precizări), Rezistenţa sa echivalentă 
este deci R = E/1. Consumatorul poate 
fi alimentat. direct de la rețea 
(U = 220 V =), intercalind in serie cu 
el un condensator C (fig 1) cu capaci- 
tatea astfel calculată incit curentul 
prin circuit să aibă valoarea |. 

Notind cu XC reactanța capacitivă 
« condensatorului:și cu Z impedanţa 
totală a circuitului. uvem 


Zara VRIFRI: Xe e re » 
VA = Rai 
de un nd cont de fi 
lei mode, țigle = orb led ua i d 
C pi STERE! Pai 


sta A - a 


relaţie ce determină valoarea capaci- 
tății C necesare în facazi, dacă (7 26 
exprimă Îi volți, 1 48 amperi și R în 
ohmi 


Calculul este valabil pentru consu- 
matori pur rezistivi (sau la care pu- 
tem neglija reactanțele inductive şi 
capacitive 


m 


Condensatorul folosit trebuie să fie 
nepolarizabil, cu tensitinea de lucru 
î mai mare (preferabil peste 600 V), 

cazul unei accidentale 
a condensatorului, consumatorul este 
aproape sigur compromis, primind la 
borne întreaga tensiune de rețea (o 
eventuală siguranță înseriată în cir- 
cuit poate să fie șau să nu fic eficientă, 
în funcţie de «rapiditatea» ei). Nu 
riscați deci, alimentind în acest fel 
montaje scumpe. 

Metoda nu poate fi aplicată în 
cazul consumatorilor pronunțat va- 
riabili, deoarece prin creşterea rezis- 
tenței R crește și tensiunea «reparti- 
zată» la bornele sale, existind din nou 
riscul distrugerii. 

Exemplu. La un aparat alimentat 
de la rețea dorim să montâm un bec 
indicator de funcţionare, de exemplu 
un bec telefonic de 12 V/0.05 A Pen- 
tru E=12V,  TONZA şi R=240Q 


re eden conduce la va- 

[esta preceda re condule ln Va 

=0,68 „F/630 

2. CONSUMATOR. DE CURENT 
CONTINUU 


Vom consider acum un consuma- 
tor rezistiv care se alimentează În mod 


— 2 p——- ——— 
| UL Y 
x . 


PAL. CULESCU 


normal la tensiunea continuă E, ab- 

sorbi Pa pag TA co 
an 

ște deci RA Pentu a uvalenă 


fără transformator acest consumator 


există mai multe variante, în funcție 

de tipul Ceu mai rtepinăiă 

este schi dă 2 in re în 
ra 


punte stabilizare). «A: 
ranjnmentele» se fac astiel incit R 
să primească la borne tensiunea nece- 
sară, E, i 
Tensiunea alternativă la bornele de 
intrare ale punţii se ia Uu=(13— 
1,5)E. Curentul eficace prin conden- 
satorti C va fi aproximutiv cu 
curentul continuu ar R, a | 
Putem ded scrie că prpein totală 
a circuitului este ZmU/1. Pentru a 
putea prelua rezultatele obținute an- 
terior,. grupul Di —Da Cr Ruse 
substituie mintal printr-o sarcină-echi- 
valentă, R =(143—1,5)R (R-şi R' sint 
ptaponțienale cu tensiunile In bornele 
or). Din. expresia impedanţei totale a 
circuitului, 27 m XA + Ră, deducem 


Xe sir > 27 RR", de unde, 
înlocuind pe Z și pe |, rezultă! 

| 

i 


Exemplu. Consumatorul R necesită 

o tensiune continuă E=12V. la un 
curent l=20 mA. Rezultă R=6000 
23220 V002 A= 1000 .R = 
va 


C = 


exuct cea preconizată; în 
siunea , poate varia semni 
eventualele modificări ale cur 
de” sarcină. Aceste neajunş 
înlăturate prm introducer 
lule de stabilizare pent 
dorită, de exemplu & 
în figura 3. Pentru a Obține la ieșire 
E= Bă V, la un curent de sarcină 
intre 10 și 25 mA (R între 12 kO și 
S00 0) se in C=0,47 4F/500 V. Dacă 
se montează în purilel două conden- 
satoare de 0,47 4F/S00 VC = 094 4F), 
sursa debitează o tensiune de 12V 
pentru un curent de sarcină intre 20 și 
50 mA (R latre 600 şi 240 Q). Menţio- 
năm că la ieșire trebuie să fie conec- 


147 


comundu 
cutomutii ui unei 
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Montajul prezentat în figura | este 
folosit pentru comanda automată u 
unei electropompe, în vederea men- 
ținerii nivelului unui lichid dintr-un 
recipient între două niveluri presta- 
bilite. Introducerea și scoaterea lichi- 
dului se pot face în două feluri. În 
primul caz lichidul se introduce cu 
ajutorul electropompei comandate, 
iar evacuarea se face în mod necon- 
trolat. În cel de-al doilea caz, intro- 
ducerea lichidului este necontrolată, 
iar evacuarea se face cu ajutorul pom- 
pei, cind nivelul lichidului ajunge la 
un prag fixat. Montajul prezentat 


tată în permanență rezistența de sar- 
cină cu valoarea aproximativ între 
limitele indicate mai sus, deoarece în 
caz contrar (ieșirea în gol sau R prea 
mare), dioda Zener va prelua întregul 
curent redresat, riscindu-se astfel dis- 
trugerea ei. Putem mări și mai mult 
valoarea condensatorului C ( 

plicit valoarea curentului de 


rd de 4W, cu I7M* 


timis cai Meiaioui i 
“încarcă la urit de amurg 


pl beia odturliterl d ea 


148 


CORP 
IZOLANT 


MATERIAL. PENTRU 
ETANŞARE (SMOALĂ) 


poate fi folosit în ambele cazuri, tre- 
cerea de la un mod de lucru la altul 
necesitind puţine modificări. 

Fixarea nivelurilor limită se face 
cu ajutorul unor sonde formate din 
două virfuri metalice, introduse în 
lichid printr-un dop izolator (fig. 2). 
Distanţa între virfuri este de 2...5 mm, 
în funcţie de lichidul din recipient 
(pentru lichid mai fluid și cu rezis 
tivitate mai mare distanța trebuie să 
[ie mai mică) Rezistenţa între cele 
două virfuri, care în lipsa lichidului 
este foarte mare (de ordinul zecilor de 
MA) în prezența lichidului ajunge la o 


Lida dd 


INTRODUCERE 
-_ 


COMANDĂ 
| LICHID 


valoare cuprinsă între 50 kQ și 500 kQ 
Această schimbare de rezistență este 
sesizată de circuitul electronic și este 
transformată În comandă electrică 
pentru electromotor. Circuitul elec- 
tronic funcționează astfel: amplifica- 
torul A, are două stări stabile. Tre- 
cerea dintr-o stare în alta se face în 
felul următor: atunci cind pe ieșirile 
amplificatoarelor A, și A, nu este 
semnal (deci tensiunile la ieșirile lor 
sint în jur de 1 V) curentul care intră 
în borna inversoare a lui A, este nul. 
Drept urmare, tensiunea la feşirea 

lui va fi mare, conform afzireira 


3XBC 107 
10Ka 


C-COMU NO- NORMAL 
NEALIMENTA 
DESCHIS 


NI NORMAL ÎNCHIS 


Lt 


x Natan Ta 
3 ta cin 


Vo=K(I* 1) 
Cind senzorul LIM JOS sesizează 


În acest moment, tensiunea ln ieşirea 
amplificatorului A, va scădea la o 
valoare mică (în jur de 1 V). Dispa- 


lui A, dispare și curentul prin R 
devin: nul Totuşi amplificatorul A, 


nu-și va schimba starea deoarece. 
avind tensiune mică la ieșire, curentul 
prin R, este mic şi raportul | >1" 
se Comutarea va avea loc 
in momentul în care lichidul va cobori 
sub senzorul LIM JOS și. ca urmare, 
dispare și curentul 13, La ieşirea am- 


> + 24V 


220V, 


plificatorului A, apare din nou ten- 
siune mare, ceea ce în final se truns- 
formă în oprirea alimentării pompei de 
evacuare. Tranzistoarele T, și T3 
servesc pentru alimentarea releului 
RL, atit timp cit senzorul LIM JOS 
nu se află în apă. oprind motorul 
(pompa) chiar dacă a intervenit o 
defecțiune în lanţul principal de ac- 
ționare Această măsură de protecție 
este necesară deoarece funcționarea 
pompei fără apă poate să ducă la 
distrugerea acesteia. Amplificatorul 
A, este folosit pentru acţionarea unui 
circuit de alarmă şi, în caz de nevoie, 


a unei pompe suplimentare Circuitul 
de alarmă şi pompa suplimentară 
intră în funcțiune atunci cind nivelul 
apei depăşeşte o limită maximă din 
cauza unei defecţiuni intervenite în 
lanţul de automatizare descris inainte 
(sau eventual din cauza defectării 


IV 


pompei principale). 

Ducă electropompa este folosită 
pentru introducerea lichidului în bu- 
zin, iar scurgerea este necontrolată, 
circuitul prezentat va fi folosit cu 
următoarele modificări: 

— motorul pompa se alimentează 
prin contactele normal deschise ale 
releului RL, 

— în locul circuitului de protecție 
format din tranzistoarele T, şi T, și 
piesele din jur se va folosi montujul 
prezentat În figura 3. 

Sursa de alimentare este prezentată 
în figura 4 


dintr-un 


hurghiu 
rupt 


Un burghiu rupt nu se aruncă 
de regulă. Calitatea deosebită a 
materialului din care este confac- 
ționat permite utilizarea lui și in 
alte scopuri dacă reascuţirea sa 
nu este eficientă. 

Coada, respectiv partea cilin- 
drică, se poate folosi ca ax (într-o 
balama, de exemplu) sau ca dorn 
pentru materiale neferoase. 

Dacă mai există o parte profilată, 
aceasta se poate ascuți transtfor- 
mind burghiul rupt într-un excelent 
punctator. Unghiul de ascuţire se 
poate face intr-o plajă largă de la 
circa 60” la 120%, 


Ascuţirea se face la polizor cu o 
piatră abrazivă normală. 

În timp se pot realiza mici seturi 
de punctatoare și dornuri cu un 
“st și cheltuială minime. 

n figura cu «a» s-a reprezentat 
burghiul rupt şi cu «b» transtor- 
marea prin ascuțire într-un punc - 
tator. 

După ascuţire se poate câli su- 
perficial virtul prin Incâlzire scurtă 
la roșu și cutundare în puţin ulei 
(ulei de mașină uzat), 


PREPARAREA 
ARTIFICIILOR 
PENTRU 
POMUL 

DE IARNĂ 


Pentru a realiza artificii vom pro- 
ceda astiel: 

— Pulverizăm 4 g azotat de bariu 
și 3 g amidon, pe care le amestecâm 
cu 4 g pilitură fină de fier și1 g 
pulbere de aluminiu. 

— Se amestecă combinaţia pină 
la omogenizare perfectă. 

— Se transformă totul Intr-o pas- 
tă prin adăugarea unei mici canti- 
tăţi de apă caldă. 

— Pe sirme de fier de 05 mm 
diametru se depune pasta obținută 
şi se lasă să se usuce 24 de ora. 

Aprinderea artițiciilor astfel rea- 
lizate se face uşor 
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Schema prezentată arată par- 
tea electronică de emisie şi re- 
cepție conținută într-un bloc 
de telecomandă pe fir, Datorită 
simplităţii și ușurinței în reglare, 
se poate adapta pe diferite ti- 
puri de jucării sau dispozitive. 
Principiul constă în emiterea, 
pe rind, a 3 frecvențe, fiecare 
corespunzind unei comenzi. La 
recepție fiecare frecvență pro- 
voacă apariția unui semnal la 
una din cele 3 intrări, 

E constă dintr-un 
generator RC realizat cu cele 
patru pomi «ŞI-NU» dintr-o 
capsulă CDB 400 E. Oscilatorul 
propriu-zis este format din por- 
țile P,, P., Ps. Poarta P rea- 
lizeazi o separare și o adaptare 
cu receptorul. Frecvența î, este 
de cca 1 kHz și este dată de 
constanta re timp R,C,. Frec- 
vența 1. se alege in jur de 3 kHz 
şi este dată de constanta R,C.. 


E Vizite) Amen. 


tarea generato se poate 
face de la o baterie de 45 V. 
Consumul nu depășește 30 mA. 


eceptorul are in compo- 
Pre sa un filtru digital care 


TIŢT Ti, 
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îndeplineşte funcția de celulă 
țrece-jos, trece-sus şi tiate- 


bandă. Cind emiţâtarul lransmi- 


te frecvența î, lă ieirga E, 
apare un nivel logice af». Frec- 
venţa de tăiere a celulei trece- 
jos se alege în jur de 2 kHz. 
Această frecvență este dată de 


“constanta RC, Dacă se trans- 


mite frecvenţa, |, la ieşirea E, 
va apărea un'semnal logic «i». 
În acest caz, frecvența de tăiere 
a celulei CBM„—CBB, se fixea- 
ză la o frecvență cuprinsă între 
4 și tre (este dată de constan- 
Ca), Peru 

Pentiu a recepționa în, bune 
condiții frecvența î;, leşiraa Q 
a circuitului basculant bistabil 
CBB, și ieșirea Q-a circuitului 
basculant bistabi! CBB;- s-au 
conectat la intrările unei” porţi 
«ŞI» din capsula integrată CDB 
408E. 

Se menţionează faptul că le- 
şirile E, Ey și E, pot furniza 
fiecare o tensiune da cca 34'V 
la un curent maxim de 16 mA 

Alimentarea receptorului se 
reci gat de la o bateria de 
45.V, 


„.remarcabilul inventator 


“| Conrad Hans (1509—1579) a 


conceput cel dintii racheta cu 
două și trei, icapte de aprindere, 
dotate cu matanitme da gh" 
dare şi aripioare de stabilizare 
în formă dalta? Drept com- 
bustibil inventatorul indica di 
ferite tipuri de pulberi, dar şi 
aicool. Mii 4 a . 3 
*ainir-a exploatare de.aul.. 

la Ruschija a fost conc dul ș 

i ingani 


pusă in tuncţiune e 
nstalaţie, 


ingeriias cuplate care. Jovealu 
minereul R 
„unul „dintre . primi). autori. > 


reocupaţi da introducerea unei. . 
i ei le ri per dei | 
adecvate este Teodor 


(1412-—1852),, care realizează in, 
1640 un fPiivionărae de cuvinte, | 
tehnice» a |. 
„Ub dunoscut inventator ro |. 
Pi eine Ciurcu (1954, 
1922), a parțiciput In construirea. 
mi oaie cena 
-nav „ 
(1886)7 EI a realizat, de aseme- 


ra o „ddrezină cu e trib 
cu patru decenii Inain: 
DU e Valier, câruia Î este 


atribui. acest up de vehicul, 


— 


Rs 2KR 030 


i, 
“ CBM2 | 
CDB 4421£ 


CBB, . „(BB 
CDB 47ut - ș 


cel mai des urmărindu-se creșterea ciștigului și 
folosite pentru programelor mărirea directivităţii. 


de une. Distingem În acest În peneral, directorul are un efect 
sens antene fiecare canal TV ce iy, dimensiunea sa fiind mai 
apte a ona atit semnalul purtă- de 1/2 Practic, se monțenză 
tar de informaţii video, cît și cel de mai multe directoare, efectul fiind 
sunet, | sesizabil plină la $. 

Elementul principal al unei astfel Pentru constructori prezentăm da 


de antene Îl constituie un dipol închis tele tehnice ale antenelor Yagi cele 
numit element activ sau vibrator mai utilizate, cu 3 elemente cu $ ele- 
care 


(element rezonează) Lungimea  mente șicu 7elemente, pentru primele YAGI 
dipolului este totdeauna de 1/2, unde 12 canale de televiziune din norma 3 ELEMENTE 
A reprezintă lungimea de undă a  OQIRT, 
mipoalul canalului TV, Aceasta re- 
tă din media celor două purtătoare 
— de sunet și de imagine. 
constituente ale 


Celelalte elemente 
unei antene Yagi se împart, d 


distanţă de 0,15 A de vibrator. 
Directoarele sint elemente pasive 
ce se montează în fața vibratorului, 


irititi i 


ANTENĂ YAGI CU CINCI ELEMENTE 
VTR PTA API 


Diametrul țevii: 8...20 mm 
ANTENA YAGI CU ŞAPTE ELEMENTE 
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Diametrul țevii: 8...20 mm 


=2— a e Nota a ge IDR 


foaie de staniol «d». 
i 3 = . reno tert reia 
« î ă e c se va determina practic 
îm pe h i 4 aaa j . U Li Lai i prin reglarea dispozitivului de ter- 
. mostatare și se află în zona de 


JIN-MATERIAL PLASTIC neălzre minimă sau, medie. 


repara şi partea de prindere a 
pungii sau părțile laterale, 


Scoaterea din uz a pungilor din 
material plastic este cel mai adesea 
consecinţa deteriorării tundului a- 
cestoa prin pertorare sau desprin- 
derea lipiturii iniţiale, 

Recondiţionarea pungilor dete- 
riorate astfel se poate face simplu 
și cu ze aflate în orice gos- 
podărie. În acest scop, se taie o 
fișie din partea inferioară a pungii, 
de lățime egală cu partea deterio- 
rată. Apoi una din fețele pungii, 
notată în figură cu «a», se taie mai 
scurt cu 10—12 mm faţă de cealaltă 
respectiv faţa notată cu «b». S 
răsfringe fața «b» peste «a», a 
sindu-se ușor cu ungh 
muchia unei rigle, astfel 
se “formeze o linie de îndoire co 
tinuă, Cu un fier de călcat «c», 
încălzit moderat, se va presa (punc- 
tind) partea răstrintă. Pentru a 
evita lipirea tălpii fierului de mate- 
rialul plastic se va intercala o 
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Pe baza schemei de amplifi 
prezentată în revista «Tehnium» nr. 
83/1978 se poate realiza un interfon 
relativ simplu şi cu rezultate foarte 
bune (fig. 1). 

Pentru adaptarea intrării la impe- 
danța joasă a difuzorului (A) folosit 
şi pe post de microfon, se introduce 
un 


care, bobinind tru înfășurarea | 


Comutatorul K, realizează tre 
de la «vorbire» la 


cca 1 000 de spire CuEm 01 mm, iar b* 


pentru înfășurarea a Il-a cca 65 de 
spire CuEm 0,55 mm. 
Condensatorul C, (5-50 nF, prin 
tatonare) este facultativ, el introdu- 
cindu-se numai în cazul unui «fişiit» 
apreciabil în gol, datorat paraziţilor 


biri bidirecţionale 

(difuzorul A) și mai mulţi «abonaţi» 
(B,, B, etc) selectabili din comuta- 
torul K3 


și cu circuite de «apel» 
sonor (beculeţe, buzere). 


] 


2<1N91/ 
(1N41/8) 


T3—T pot fi şi BD139-—BD140 etc, 
dar se vor sorta astfel incit să aibă 
factorii beta aproximativ egali (+ 5%). 
Ele se montează pe radiatoare în 
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În locurile unde se recepționează 

in condiții «mai grelo» programele 
de televiziune care funcționează 
pe canalele 6—12, prezentul ampli- 
țicator este de un real folos. 
. Cooticiantul de ampliticare aste 
de ordinul a 13—15 ori pentu o 
bandă de trecere de ordinul a 
10 MHz. Banda da trecere este 
asigurată de faptul că circuitale 
acortiate sint şuntate ath de-cir- 
cultele de colector ale tranzistoa- 
relâr, cit şi de cele de bază În 
atară de aceasta, întâșurările L, și 
L, sint şuntate suplimentar de cir- 
culțul de antenă, respectiv cel de 
intrare a televizorului, 

Pentru canalele 6—9, infășură- 
rile L;, L; și L, âu cite 5 spire din 
conductor CuEm 6 0,7—0,8, cu dia- 


metrul interior “al întășurârii de 
45 mm. 


Distanţa între capetele bobine- 
lor este de 10 mm, Pentru canalele 
10—12, întășurările vor avea cite 
4 spire, restul parametrilor rămi- 
nind aceiași. La bobinele L, și Ls 
priza se scoate la spira 1 incepind 
din capătul «rece» al întăşurării 
(cel pus la masă), 

Reglajul se face prin ajustarea 
condensatoarelor trimer de 3—12 
pF pentru un contrast maxim al 
imaginii şi o corectă audiție a 
programului sonor. 


3-12pF 


LUMINA MODULATHA 


formă de U cu suprafața de cca 8 cm?, 
fiizoarele pot fi de 4 0/3 W. 

i de cablaj prezentată în 
poate servi drept ghid pentru 
asarea pieselor. S-uu folosit con- 
ensatoare C,, C,, Ci și C> cu ter- 
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Sursa de alimentare trebuie să [ur- 
nizeze tensiunea continuă, bine fil- 
trată (eventual și stabilizată) de 12 V, 
la un curent de minimum 0,3 A. 

În încheiere reamintim că probele 


Montajul reprezintă un preampli- 
ficator pentru semnalele de audio- 
trecvenţă transmise cu ajutorul lu- 


2V minii (lumină modulată). E! conţine 


trei etaje realizate cu tranzistoare 
npn cu siliciu, cu zgomot redus 
(BC109, BC173 etc.). Ca traductor 
se folosește o fotodiodă «puncti- 
formă» cu lupă, care asigură o 
bună directivitate în recepționarea 
semnalului luminos. 

La leşire se poate conecta o 
cască telefonică de impedanţă ma- 
re (2000.11) sau un amplificator 
suplimentar (0,5—2W) pentru audi- 
ţia în difuzor. 

Schema a fost proiectată pentru 
alimentare la 22 V. Ea poate fi 
experimentată însă și la tensiuni 
mai mici (12—18 V), cu modificări 
corespunzătoare, 

Piesele nu'au valori critice, iar 
reglajele sint cele obişnuite de la 
preampliticatoarele AF. 


se [ac cu difuzoarele A și B izolate 
fonic Între ele (în încăperi diferite, 
cu ușile închise), pentru evitarea fe- 
nomenului de microfonie. 


NOI SURSE DE ENERGIE 


În contextul actual, legat de criza 
surselor convenționale, economia 
de energia a devenit unul din cele 
mal Importante duziderate ale teh 
nielehifor și specialistilor. In aten- 
ţia acestora stau 'matodale cala 
mal complexe pentru utilizarea cu- 
tentă, la un preț rențabii, a energiei 
atomice, a Incâlzirii solare şi a 
conversiei totovoltaica, a biomasai, 
a carburanţilor de Inlocuire În da- 
meniul  autovehiculălor s.a.mud. 
Construirea centralelor atamicavă 
permite utilizărea unei lormă de 
energia superioară, cu un FOlae 
ment incomparabil cu cal al sur 
selor convonționala, Criza patro- 
lului, declangată pe plan monălal 
in anul 1973, corelată cu consumu- 
rile tot mai mari de combustibili 
datorita creșterii rapide a parcului 
te autovehicule şi autoturisme a 


4. — Locuinţă so. 
lasă tip SOLERGIE 


PENTRU TINERII 
DIN AGRICULTURA 


Ing. T.CANȚĂ 


orientat certatârila în diracția !n- 
locuirii acastula tu ni! eombunti- 
dili “Astfal, în atare utilizării — 
Încă limitate — n onarglei electrice 
să trecut ln exporimontarea și 
utilizarea altor combustibil! gaze 
şi petro! obtinute din eArbuna'(tur.- 
bă, lignit), alcooi, malahâi, acati- 
lenă 

Folosirea energie! solare prin 
diierita tipuri da convaral! a deve- 
pit 70 ultimil.ani tat ma! tentantă 
prin tologitea de dispozitive, ma- 
foriale Doi și aparatur accesibile 
lahnico-acanomic la construcția de 
locuințe, la IncAlzitoarale do aer 
şi apă, În uscâĂtorii 

Eficiența utilizării energia! solare 
s-a datora! combinârii sistemalor 
pasivă (etactul da seră, cantarea 
selectivă a radiațiilor bazate numai 
pe sursele exterioare die nnergie) 


Ea a său: 


cu Instalaţiile active. 

Cu ocazia «Salonului internațio- 
nal a! agriculturii» desfășurat la 
Paris Între 8 și 15 martie 1082, una 
din atracții au constituit-o proiec- 
tele privind construirea do case, 
de locuințe care utilizează sisteme 
mixte energetice, proiecte denu- 
mite tip SOLERGIE (fig. 1). 

Proiectul propus de construc- 
torii francezi Imbină un ansamblu 
complex, format din trol sisteme 
optimizate: electric, termic cu apă 
şi țermic cu or, ansamblu ce 
poate fi folosit, pe scară industria- 
14, în construcțiile de loGuinţe, 

Sistemul electric (fig. 2) este 
constituit dintr-un panou de 80 
module fotovoltaice (pile) da 35 W, 
cuplat cu un grup electrogen de 
4 kVA. Energia este stacătă într-o 
baterie de acumulatoare sub formă 
de curent continuu, care este trans- 
format pentru utilizare în curent 
alternativ de 220 V cu ajutorul unul 
convertizor stațic, de 2,5 kVA. 

Sistemul termic cu apă (fig 3) 
este format din două ansambluri 
de 23 captatoare solare cu o supra- 
față totală de 40 mi, cuplate cu 
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un boiler mixt cu gaz. Ansamblul 
solar mai are un regulator diteren- 
țial, un circulator de 25 | și un vas 
+ expansiune sub presiune. de 

Căldura furnizată de către cap- 
tatoarele solare este stocată în- 
țr-un vas cu apă cu o capacitate 
de 2500 |, cu trei schimbătoare 
termice cu ariplaare. Locuinţa este 
încălzită prin podea, lar etajul cu 
calorifere tip «panou» are, printre 
altele, trei vase de expansiune de 
30 |, şapte robinete termostatice, 
un regulator și un circulatar. 

Sistemul termic cu aer cu 
dublu flux (fig. 4) permite absorb- 
ţia aerului cald din seră și introdu- 
cerea lui in schimbător, unde este 
toincălzit cu aerul folosit deja la 
Incâlzire, după care este introdus 
in locuinţă. Pentru punerea în tunc- 
țiune se folosesc o vană cu trei 
căi şi un termostat, 

n timpul verii sera nu este to- 
losită. 

Funcționarea instalaţiei de in- 
câlzire a locuinţei este reglată prin 
compararea temperaturii exterioa- 
re cu cea a apei de Încălzire, Apa 
caldă din instalația sanitară se 
reglează în funcție de temperatura 
apei calde disponibile, Funcţio- 
narea grupului electrogen este co- 
mandată in funcţie de incârcarea 
bateriei. 


Sistemul fotovoltaic asigură func. 


ționatrea aparaturii sistemului de 
Încălzire (pompe, ventilatoare, re- 
ulatoare), a ventilaţiei locuinţei, 
iluminării, aparaturii audiovizuale, 
frigiderului. 

n cesa ce priveșta concepția 
arhitecturală, s-a căutat a se evita 
posibilitatea de a se pierde căldura 
și, totodată, limitarea sau dimi- 
nuarea nevoilor de energie pentru 


R.R.R. 


încălzire, prin folosirea unei izolări 
"de calitate și prin asigurarea unei 
«inerţii termice» optime. În ceea ce 
privește echipamentul menajer, s-a 
căutat a se reduce consumul de 
energie electrică la maximum. Foto- 
pilele sint folosite optim în măsura 
în care grupul electrogen permite 
dimensionarea sistemului în func- 
ție de factorii naturali. Tehnica de 
captare, stocare şi folosire a ener- 
giei solare este asociată cu par- 
ticularitățile construcţiei: pereţi du- 
bli, izolaţi cu nisip (către seră şi 
pereții interiori) și cu un material 
clasic la exterior, geamuri duble, 
spații «tampon», izolarea acoperi- 
șului, limitarea deschiderilor către 


2 — Siglemul aie 
WR 1 — piano eu 
Wila solara) 7 — grup 
mMaoctrogan; 3 — 1 
biou de vomandă, 
4 — baterie da acu 
mulutoaru; 5 — con: 
vartinor, 

Ş. — Siuipimnul ie 
WE cu apă! $ | — 
căptatonre solara 
plana 8, î = vomnm 
18 — bollar cu pn: 
13 inatalația de 
încâlaire la anii 13 — 
schimbătoare: ţi — 
vaciplent depozita. 
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4 — Sistomu! îm 
mie tuner ba — sora: 
e aia 

—v. e; 7 — 
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partea de nord. 

Cercetările în direcția utilizării 
energiei solare existente In canti- 
tăți nelimitate la încălzirea locuin- 
țelor sint impuse de cererile spo- 
rite de combustibili convenţionali, 
cu preţ din ce în ce mai ridicat pe 
plan mondial. 


BIBLIOGRAFIE: 


compoziția gazului este cea ară- 
tată în tabel. 

Restul compoziției pină la 100% 
este format din azot. 

O construcție mai simplă și a- 
proape «universală» în ceea ce 
riveşte tipurile de combustibil uti- 
izabil este aceea cu «proces de 
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Printre invențiile mai vechi, «re- 
descoperite» de criza energetică 
se numără și gazogenele. Acestea 
reprezintă instalații pentru trans- 
formarea unui combustibil solid 
(cocs, antracit, lemn, crengi verzi 
etc.) în combustibil gazos prin ga- 
zeificare. În aceste instalaţii se 
obține un gaz sărac ce poate fi 
folosit pentru înlocuirea combus- 
tibilului lichid la motoarele cu ar- 
dere internă. 

Procesul de gazeificare cuprinde 
trei zone de reacţie principale: 

Zona de ardere: C+0,=C0,; 

Zona de reducere primară: 
C+H,O=CO+H,;  C+2 H,0= 
CO,+2H,; 2 C+0,=2 CO; 

Zona de reducere secundară: 
2C+0, =2C0;C0+H.0= 
CO,+H,. 

n afară de aceste reacții chimice, 
mai are loc şi o distilare uscată a 
materialului combustibil. 

Condiţiile pe care trebuie să le 
Dă eineaa acest combustibil 
sint: 

— conținut mic de cenușă, zgură 
şi umiditate la ardere; 

— lipsa de aglutinare la tempe- 
raturi înalte; 

— conținut redus de sult pentru 
a nu coroda părțile metalice ale 
instalaţiei; 

— chimic activ, poros, pentru ca 
procesul de reducere la tempera- 
turi înalte să se desfășoare rapid, 
cu o densitate mare; 

— componenţă uniformă; 

— facilitate În procurare. 

Funcție de materialul utilizat, 
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gazeificare descendent». In acest 
proces, zona de ardere se află 
deasupra celei de reducere. Avan- 
tajele principale sint: 

— gazul obţinut nu cuprinde gu- 
dron; 

— încărcarea cu  combustibi/ 
proaspăt se poate face fără stin- 
gere; 

— construcția este simplă și co- 
modă; 

— accesul aerului se face ca 
urmare a depresiunii produse de 
motor. 

Utilizarea gazogenului este prac- 
tică la alimentarea grupurilor elec- 
trogene din seriile pe benzină, si- 
tuate în zone izolate, unde nu dis- 
punem de materii prime pentru 
roducerea biogazului, dar avem 
a dispoziție material combustibil 
suficient și ieftin. 

În figura 1 este prezentată sche- 
ma de ansamblu a gazogenului 
de tip Imbert, care prezintă faci- 
lităţi maxime în realizare și exploa- 


tare. 

Combustibilul se introduce prin 
capacul (1), care se prevede cu 
un ventil de siguranță (2). Con- 
strucția cilindrică este formată din- 
tr-o cămașă, care are două scocuri 
(3) — în partea superioară servește 
la condensarea surplusului de apă, 
iar în partea inferioară permite 
un schimb de căldură între gazul 
rezultat şi combustibilul din siloz, 
Apa se extrage prin ferestrele (4) 
și se colectează prin tubul Ac (11), 

revăzut cu un robinet (nefigurat 
n desen). 


1 4 


Colectarea gazelor se face cu 
colectorul (5), care reprezintă o 
cămașă metalică sudată deasupra 
unul șir de orificii din cămaşa 
exterioară, 

Aerul este introdus printr-un sis- 
tem de țevi numai in zona de ardere 
(6) reglarea debițului făcindu-se cu 
dispozitivul de intrare a aerului 
(10), Piesa principală și cel mai 
dificii de executat este cuptorul (7), 
care se realizează din tablă da oţel 
7030 căptușeşte cu material re- 
ractar, Cenușa se evacuează prin 
ura de vizitare (8), lar combusti- 

lul „auxiliar (cărbuni de lemn) 
se introduce prin gurile 

Dimensiunile principale, care 


condiționează funcţionarea, au fost 
indicate. în figura 1. În cele ce ur- 
mează vom prezenta unele detalii, 
dimensiunile secundare fiind la 
libera alegere a constructorului 
funcție de materiale și posibilităţi. 
n figura 2 este prezentat separat 
cuptorul (7), cu evidențierea ori- 
ticillor de admisie a aerului (23), 
a câmâșii de șamotă (20) și a po- 
ziției grâtarului (21), ş 
Modul de construcție al cupto- 
tului este următorul: se realizează 
un model din carton pentru fiecare 
secțiune și se croiește din tablă 
de OL de 4 mm grosime fiecare 
etaj în parte; se curbează acestea 
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pină la obținerea formei şi apoi 
se sudează cu atenție. După su- 
dură so realizează orificiile pentru 
aer (23), cu un diametru de circa 
35 mm, Căptușirea se face cu cără- 


_ “mid ratractară subțire, tâlată în 


fişii și tencuită cu şamotă. Se re- 
comandă ca această operație să 
se facă după sudarea cuptorului 
la cămaşa interioară (19), 

La partea inferioară a cuptorului 
se sudează grătarul (21), care este 
prezentat în figura 8. Acesta se 
realizează din sirmă de OL de 6 mm 
diametru prin sudură pe marginea 
cuptorului (7), cu ochiuri de circa 
20 x 20 mm, 

În figura 3 este prezentat detaliul 
constructiv al capacului! de all- 
mentare cu combustibil (1). În mij- 
locul capacului se montează o 
supapă de presiune (2) reprezen- 
tată în poziția acționat, care se 
construiește simplu, cu arc și tijă, 
suprătața de ermetizare fiind rea- 
lizată cu Klingherit. Dimensiunile 
supapei sint: diametrul oriticiu- 
lui — 50 mm, diametrul arcului — 
30 mm, grosimea arcului— 1,5 mm, 
numărul de spire — 11, material 


Capacul lu-zis se sudează 
pe un guler (diametrul mi- 


nim: 180 mm) și se prevede cu 
minere pentru rotire (13). 
Perechea gulorulu! filetat se su- 
dează pe conul superior al gazo- 
genului (12), Acest sistem permite 
inchiderea simplă și ermetică a 
capacului de alimentare. În jurul 
conului (12) se sudează un g 
(14), din cornier 30x30x3, care 
asamblarea 


sudează d. 
interioară (15), cit şi la cea e 
rioară (16). Asamblarea se face 
cu șuruburi MB, cu Introducerea 
unui mastic in imbinare care să 
asigure etanşarea. 
Corpul (cămășile) şi conul su- 
din tablă de 


perior se. 
OL de 3 pierre 

În figura 4 se prezintă construc- 
ţia ferestrelor de condens (4), Aces- 


tea se dispun pe o pal în jurul 
cămăși interioare (15), cu un pas 
de 100 mm la o distanță intre ele 
de circa 300 mm, măsurată pe cir- 
cumferință. Pentru realizarea lor 
se practică o tălatură cu dalta de 
circa 80—100 mm și se rabate cu 
un ciocan materialul spre interior, 
pină ce apare o deschidere de 
circa 8—10 mm, 

Condensul se șolectează prin 
țeava (11) de 1/2, prevăzută cu 
un robinet de trecere obișnuit. 

În tigura 5 sint date unele detalii 
ale colectorului de gaz (5). Pentru 
realizarea lui se practică un număr 
de 6 orificii (17) de 35 mm diametru, 
dispuse simetric în jurul cazanului, 
Aceste orificii se fac numai în 
cămașa exterioară (16). În zonă se 
sudează două gulere de 3 mm 
grosime și 30 mm înălțime, la o 
distanță intre ele de 100 mm. Peste 
aceste gulere se sudează o a treia 
osia din acelaşi material, pen- 
tru a îi etanşă. Din cămaşă se pu 
dează țeava colectoare de 34. 

În figura 6 se prezintă dispozi- 


p. 
COLEGȚIONARI 


Printre cei mai stimaţi hobbyști 
se numără colecționarii. Oameni 
originali, deloc lipsiţi de fantezie, 
răbdare și pasiune,colecţionarii au 
'de obicei citeva tematici consa- 
'crate: cutii de chibrituri, monede, 
cărți, autografe, tablouri, mărci poş- 
tale, minerale etc, etc. Un mai 
vechi Lexicon internaţional al co- 
lecționarilor demonstra însă că, 
practic, nu există lucruri care să nu 
poată tace obiectul unei colecții. 


Autorul acestui lexicon, Karl Paw- 
las, citează 14 287 de colecționari 
din 90 de țări care se pasionează 
pentru 4192 de obiecte diferite, 
ei însuşi colecţionind pantofi şi 
ghete, ziare și reviste, ilustrate, 
timbre, muniții, bancnote, deco- 
rații şi arme. 

Printre cei mal mari colecționari 
se numără medicii, mai ales me- 
dicii chirurgi, care colecționează 
obiecte înghiţite de pacienţi. 

Printre obiectele unei asemenea 
colecţii deținute de un medic din 
Briansk se numără monede, nas 
turi, cuie, ace de cusut, capace 
de metal, bile de oțel, un ceas de 
mină,o piesă de șah înghițită de un 
jucător care a constatat că este 
făcut mat, precum şi foarte multe 
chei. 


NU ARUNCAŢI 
PILELE UZATE 


Din pile uzate se pot rea- 
liza scule de extramă uti- 
litate. lată în figură oxem- 
plul a O pilă lată (droptun- 
ghiulară) devine o „dalta de 
lemn sau un râzuitor pentru 
metale prin ascuţirea părţii 
frontale. Unghiul sub care 
“se obține muchia activă este 
de ordinul a 30“ *, As- 
cuţirea se face inițial pe un 
polizor şi se desăvirşește 
pe o piatră fină cu apă. 

Dintr-o pilă b triunghiu- 
lară se obține un excelent 
şabâr cu trei muchii înlă- 
turind dantura, pe o por- 
țiune de 20—50 mm de la 


virt, cu ajutorul unui polizor. 
Ulterior muchiile se ascut 
fin pe o piatră. 

Dintr-o pilă rotundă se 
poate face o sculă de trasat 
prin ascuțire c, de mare 
utilitate, 

Deoarece câlirea pilelor 
se faco, de regulă, pe o 
adincime limitată corespun- 
zătoare danturii, poate fl ne- 
cesară o recâlire. Aceasta 
se face încâlzind la roșu, 
intr-un timp scurt, partea 
activă, care se cutundă ul- 
terior într-o baie de ulei. 

Aşadar, nu aruncaţi pilele 
uzate! 


lată, dealttel, și o listă de obiecte 
ce ar putea deveni tema unei co- 
lecţii pentru viitorii amatori ai a- 
cestui hobby: afișe, ouă, pipe, sol- 
dați de plumb, etichete de bom- 
boane, șervețele, țigări, lame de 
ras, bilete de tramvai, autobuz, 
troleibuz sau metrou, suporturi pen- 
tru pahare de bere, scoici şi melci, 
chei, fotografii, creioane, steaguri, 
machete, bricege, toițe de invelit 
portocale, ștampile, instrumente 
muzicale, seturi de șah, brichete, 
umbrele, păpuși, mecanisme mu- 
zicale, etichete pentru automobile, 
plăcuțe de inmatriculare, fotogra- 
me de film, autograte, calendare, 
felinare, lanterne, mostre de pro- 
duse alimentare, mingi etc. 
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tivul de intrare a aerului (10). El 
se realizează dintr-o cutie sudată 
de 3 mm grosime a pereților, care 
are pe laterale cite 4 orificii de 
8/4“, im care -se sudează țevi ce 
conduc simetric im cela 8 gâuri 
ala zonoi de ardere a cuptorului; 
alci sudarea se înce cu. ajutorul 
unor fitinguri, care asigură adap- 
tarea ln diamatrul ghurilar. 

„În partea exterioară culia se su- 
doază etanș de cămaşa (16) şi se 
prevede cu o glisioră (20), în care 
poate culisa: capacul “mobil (19) 
cu care se face reglarea admisiei 
aerului, "hi LI «i 

Gurile de vizitare pontru conușă 
(8) şi cele pentru combustibilul 
suplimentar (9) se fac similar, con- 
form figurii 7. 

În corpul gazogenului se sudea- 
ză un capăt de țeavă de 150— 
200 mm dlamatru (25), care se file- 
țează şi se prevede cu un capac 
filetat strunjit (26). Pe capac se 
sudaază o scoabă de manovră (27) 
din fier beton de 12 mm. 

În figură se mai poate remarca 
şi modul de sudură al fundului 
instalaţiei, care se tace cu o ușoară 
tăbatare (24), menită să asigure 
rezistența. 

Figura 8 prezintă detalii ale gră- 
tarului de optire pentru combusti- 
bil, i 

Mal. menţionăm că cele două 
cămăși nu au continuitate între 
cele două etaje ale aparatului, la 
separară asigurindu-se etanșarea 
lor diteriță. F 

Punerea în funcțiune a gazoge- 
nului se tace simplu. Se Incarcă 
silozul prin capacul superior cu 
cârbuna de lemn sau lomn uscat, 
în bucăţi de circa 50x40x40 mm, 
Se inchide complet capacul su- 
perior, se deschide la maximum 
gura de aer, iar prin capacul ce- 
nușarului se aprinde combustibi- 
lul la nivelul grătarului. După ce 
s-a aprins combustibilul, se închi- 
de cenușarul şi se introduce prin 
gurile de combustibil (9) cărbune 
“de lemn pină la umplere. Se inchid 
gurile (9) și se așteaptă circa 10— 
15 minute pină arderea devine 
stabila. Se lim A apol accesul 
aerului (prin taătonâri) şi se In- 
cearcă pornirea motorului avind 
tabinetul da condens Inchis, După 
ce a porhiț mațorul, se reglează 
accesul aerului plină ce funcționa- 
rea devine sigură 

Motparele ce utilizoază Acest gaz 
sa transtormă similar ca la tunc- 
ționarea cu biogaz. 
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Construcția prezentată permite ! 


utilizarea cu--un motor “da circa “ 
30—35 


CP şi are un consum de 
0,5—06 kg/CPjură de cărbune de 
lemn. 


„dulele vechi și ruginite, Se 
indtdaptă, sincă este cazul, prin 
batere cu ciocanul, după care se 
țiarb 30 de minute intr-o soluție 
de 20% carbonat de sodiu. Altmin- 
țari, pentru Indepârtarea ruginii, 
se mențin citeva minute Într-o s0- 
luție decapantă (FERUGINOL, de 
exemplu), după care se spală bine 
şi se usucă Intr-un timp cit „mai 
scurt. 

„„uruburile ruginite. Dacă au 
piulițe intiletata care nu se 
desfac, se introduc Intr-un vas.cu 
puţin petrol lampant, unde se men: 
țin pină la deblocarea piulițelor, 
Se decapoază ulterior, ca mal sus, 
după care, pentru păstrare, după 
uscare, se ung cu puțină vaselină 
şi se introduc într-o cutie Sau 
pungă de material Blaiic. 

„tuburile metalice de la rezer- 
vele de pastă. Se mențin citeva 
ore într-un vas cu alcool (tehnic) 
pentru indepârtatea pastei. Ante- 
rior se Indepârtează capetele cu 
bilă pentru ca alcoolul să poată 
circula în tub, Tuburile astfel re 
cuperate îşi pot găsi utilizări ca 
ațare sau devin excelente capse, 
Pentru aceasta se tale la lungimi 
convenabile funcţie de grosimea 
materialului ce se asamblează, ast- 
țel incit să rămină la ambele vatre- 
mitâți 1,5—3 mm pentru râstrin- 
garo. 


R stele de conductoare sau 
sti Se păstrează pentru miel 
conexiuni sau legături cu caracter 
mecanic. Se folosesc ca siguranțe 
impotriva deșurubării în cazul țo- 
losirii de plulițe crestate sau plu- 
lițe și şuruburi cu gaură transver- 


„deșeurile de tablă de mici 
siana de pi, Pal 
de exemplu balamale agățători, 


colțare 
„obiectele din cauciuc. Bu- 
de camere auto, moto sau velo, 
uşi de uz casnic etc. se pâs- 
trează pentru a îi utilizate ca sursă 
de material. Din alo se pot realiza 
garnituri diferite, membrane, su- 
porturi, elemente de etc, 
- ierni pia u pre Se 
olosesc pontru curățarea diverse- 
lor eră n metalice sau nemeta- 
lice, cu sau fără paste de curățire, 
Pot fi folosite şi pentru acoperiri 
ce e: - ua paste, vopsele, vase- 
ne . 

„„foltle de material pr 
O pungă stricată din mat plas- 
tic sau o folie mai poate fi utilă 
Citeva exemple: ca material pro- 
tector într-un vas de flori din lemn, 
intre pămint și pereți; pentru păs- 
trarea unor care 
pot îi reciclate, sticle, h ele: 
mente metalice. 


e e a ereu 


n curubeinită 


Se intimplă uneori ca printr-o 
manevrare neadecvată partea ac- 
țivă a gurubeiniței să se rupă. 
Dacă porțiunea ruptă nu este mare, 
şurubeinița se asc din nou, 
asemănător profilului iniţial, Dacă 
acest lucru nu mai este posibil, 
se poate incerca transformarea ei 
într-o şurubelniţă pentru electri- 
cieni. Şurubeinița ee a inițial 
de o parte activă profilată, lâțită, 
după cum se poate vedea în figură 
(a), Prin ascuţire pe polizor se 
ranunță la această formă, reali- 
zindu-se o ascuțire simplă, sub un 
unghi de 30%—45* (b). Tija şuru- 
belniței se imbracă Intr-un manşon 
izolator din masă plastică (din tub 
varniş, de exemplu). O astiel de 
şurubelniţă işi găsește, funcție de 
dimensiuni, un loc extrem de utii 
intre sculele oricârui electrician 
sau electronist, 


Captatoarele solare, într-o in 
folosite și în alte scopuri decit'î 


— 2 DPI m 


pasivă, pot fi 
iri i lor, 


Astfel, ele pot fi asociate uscătoarelor cu diferite desti- 


nații (fructe, produse ceramice, lemn etc. 
asigură un circuit potrivit al aerului cald. 


dacă li se 
asemenea 


pot sta la baza unor instalații de distilare sau în... bu- 


cătării. 


DISTILATOR Ra 
și CUPTOR te 


Distilarea solară reprezintă una 
dintre cele mai ieftine aplicaţii ale - 


energiei solare. Ea poate fi reali- . 


zată în Instalaţii orizontale de tip 


„bazin, cit şi în Instalaţii înclinate, 


Alimentarea cu materialul care tra- 
buie distilat (apă impură sau un 


„material fermentat) so poate face: 


pe șarje sau în flux continuu. 

Instalaţia de distilare trebuie să 
fie bine etanșeizată pentru a se 
evita pierderile de căldură. Evident, 
instalațiile orizontale vor avea o 
Insorire mal redusă față de cele 
inclinate. 

Distilatorul cel ma! simplu aste 
format dintr-un container da be- 
ton, cu pereţii groși de 0,15 m şi 
ia o suprafață de evaporare de 

ca 6425 m (6 mx1.04 m). Înalţi- 
ai pereților vor fi de 0,5 m, res- 
pectiv 03 m (figura 1). Interiorul, 
va îi înnegrit. Vitrajul este format 
dintr-un geam de sticlă, care prin 
diferența de Inălțime a pereților 
va avea 0 inclinare de 10-2%, 
Pentru alimentarea continuă cu 


"apă sau cu produsul de distilat se 


montează două conducte, lar pen- 
tru colectarea distilațului o con- 
ductă atașată jgheabulul alăturat 
peretelui de înălțime mal mică. 
Principlul “de funcționare- este 
simplu. Temperatura ridicată obți- 
nută în Interiorul instalaţiei, prin 
efectul de seră, evaporă apa sau 
produsul volatii din materialul de 
distilat care este introdus In partea 
de jos a instalaţiei. Vaporii se con- 
densează pe peretele interior al 
'vitrajului şi se praling pe vitrajul 
înclinat în jgheabul de colectare, 
de unde lichidul este evacuat Tem- 
peratura din interior se va menține 
718-800. 


la 
O altă instalație de distilare cu 


“alimentare continuă este prezen- 


G. FOLESCU 


tată în figura 2. În rezervor se in- 
troduce produsul de distilat. Da- 
bitul se reglează cu ajutorul unui 
robinet de pa conducta din partea 
de jos a rezervorului. Conducta 
prezintă citeva orificii pantru debi- 
tarea uniformă a produsului de 
distilat în captatorul-distilator. Vi- 


JOHEAB DE _ 
COLECTARE 


REZER 


MATERU 
OISTILAT 7 


Pra a 3 Mu in Faza A a *-l 
d 
i - | 


trajul poate îi format din 1-2 stra- 
turi de sticlă (cu un spațiu gol de 
cca 2 mm Între ele), interiorul este 
înnegrit, iar pe partea de jos a cap- 
tatorului se lipește pinză de sac, 
vopsită, de asemenea, în negru. 
Cita captatărului, dimensionată 
potrivit (1,25 m x 2,5 m) este aşe- 


zată înclinat spre sud (la cca 55) 


şi prezintă elementele de detaliu 
din figura 3 

Un captator-distilator cu alimen- 
tare în şarje este prezentat în figu- 
ra 4. Alimentarea se faca prin pe- 
retele lateral opus conductei de 
colectare, asigurind o uşă de ac- 
ces, care se poate. Inchide etanș. 


Detaliile constructive sint prazen- 


tate în figura 5, 

n figura 6 este prezentat un dis- 
tilator cu alimentare în șarja. Faţă 
de cele arătate anterior, acesta 
prezintă avantajul unei expuneri 
duble la radiaţiile solare, cu aju- 
torul unui sistem de oglinzi, Vitra- 
jul (1) este inclinat cu 2% față de 
orizontală. Acesta este unghiul op- 
tim pentru a, avea o condensare 
bună. Înclinarea pereților (3) și (4) 
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| (vezi fig. 8). Pereţii laterali sint în- 
- clinați la 60 față de orizontală 


ȘI | “atingă baza cuptorului, tără obsta- 
blaţi) sint izolați termic cu cite un 


A 


| ec ee la o Insorire suplimen- 
Ai cu ajutorul unui reflector for- E 


re, constructorul amator își poate 


e să o lerzi mea srv de 


mală a pecestpeă de : soare arici 
toata razele reflectate. să cadă pe 
evaporatorul 2). Pereţii Sh 4 (4) şi 
(5) sint placați cu oglinzi plane din 

Ş “Aaterali se iza 


fielentă să d fierbere sau la 


copt. 
Se „Rae o cutie pătrată din 
lemn, cu dimanslunile 0,5x05 m 


pențru a permite razelor solare să 
cole. Pereţii și fundul cutiei (du- 


“Partea Interioară aste vopsită în 
negru. Se aplică două straturi de 
Vitraj din geam de sticiă gros de 
4-5 mm, lăsind între ela un gol de 
152 mm, care Inchide un strat 
pier. de aer ; 
Se pot folosi 4 oale de aluminiu, 

u exteriorul înnegrit, cu negru de 
fum sau vopsea neagră (mată). 

Pentru ridicarea tomperaturii sa 


mat din cca 150 de pănă Plane <a 


u 
țierbere sau pentru copt. | 

piei pat re şi en este de 
ra sjutârul distilatoarelor sola- 


prepara apă distilată necesară acu- 


mulatoarelor auto, soluției „de ră- 


se 


| se determină exporimental sati): 


REZIDUURI 
DISTILAT 


gospodărie (resturi de fructe, sfe- 
Sa etc.), se poate obține o soluție 
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TEHNIUM 


Întreținerea, depanarea și repararea aparaturii electronice implică, 
„pe lingă aparatură de “măsură şi control, o documentație tehnică în 
: care schema electrică ocupă un loc prioritar. 
Ă Venind în ajutorul tinerilor constructori depanatori amatori, pre- 
zentăm o suită de scheme electrice, însoțite de unele descrieri ale 
celor mai folosite aparate de radio şi casetofoane în construcţie cu 
elemente discrete sau circuite integrate. A 
Recomandăm ca în procesul de depanare să fie utilizate cu precă- 
dere instrumente de.măsură adecvate și generatoare de semnal stan- 
dard; orice improvizații pot conduce la defectări mai pronunţate ale 
aparatului supus unei operațiuni de acest fel, 


Magnetofonul cu casetă 
MC712 IC DANA este un 
| aparat portabil pentru uz 
| ej destinat inregistră- 

ri şi redării de semnale so- 
nore, avind banda dea frec- 
venţă 80—8 000 Hz şi folo- 
sind benzi magnetice In ca- 
seta detip COMPACT CAS- 
| SETTE. Acest tip de casetă, 
. după patentul firmei Philips, 
| este în prezent cea mai răs- 
| pindită din lume. 
| Viteza nominală de antre- 
| nare a benzii... 4,76 cm/s 
j 
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“Deviaţia de 
viteză . . .max.4+3% 
Banda de p 
frecvenţă .. .80—8 000 Hz 
Puterea de ie- | 
șire (distor- 
siuni max. 
10%) . . . .min. 075 W 
Alimentare: 
— baterii (5 ba- 
„ terii R14) ...75V 
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„bită de la 
„tețea , : .max. 8 VA 
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de amplitudine În gama de pr : 
unde medii şi a emisiunilor 4 LI 


staţiilor de radio cu modu- 
laţie de frecvenţă în gama de 
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Kolibri T 30 este un radioreceptor | ce poate lucra In gama dala 
| Maui medi şi uitrascurte. 
L Primul tranzistor lucrează ca amplificator de radiotrecvenţă cu sar- 
- cină rabat în VUS; următorul staj este convertor autooscilator (tot 
| pe U 
| | i Etajul cu tranzistorul notat la T 103 în gama undelor ultrascurte lu 
crează ca Amplificator de frecvență intormediară, lar în gamele undelor 
lungi și medii rolul său este de convertor autooscilator. Tranzistoarele 
“op T 104 şi T 105 sint amplificatoare de frecvență Intarmediară 
| | | 1 ei = Î Celelalte etaje formează împreună amplificatatul de audiofracvonță. 


- Alimentarea aparatului sa face cu 6 V. 
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Dă 


"E 


Nanette funcționează în ga- 
mele UM şi UUS, fiind dotat 
cu tranzistoare seria AF. 
„Astfel, AF 124 este ARF în 
UUS, AF 125 este convertor 
autooscilator cu De 
"10,7 MHz, după care urmează 
un_ AF 126 amplificator pe 
10,7 MHz în banda UUS sau 

„onvertor-autooscilator în UM. 
“Schema continuă cu două am- 
plificatoare FI (AF 127 și 
AF 126), urmind apoi etajul dis- 
criminator, respectiv detector. 

Ampiiticatorul de audiofrec- 
venţă are etajul final cu sime- 
trie complementară. 


TITIIIID 


| National T-44 recepționează 
semnale cu modulație de ampli- 


tudine din unde medii și unde 


scurte, În etajul convertor auto- 
ascllator este plantat tranzisto- 
rul 2 SA103, care poate îi în- 
locuit cu AF 124, AF 130 sau 
chiar EFT 317. Amplificatorul 
de frecvență intermediară are 
în componența sa două tranzis- 
"toare 2 SA101 (echivalente 
EFT 319 sau EFT 317). 
Amplificatorul de audiotrec- 
vență poate utiliza pentru 7, T, 
și T, tranzistoare EFT353, 


TICCOLO 


„ De dimensiuni reduse, recep- 
torul Ticcolo lucrează în unde 
lungi şi unde medii într-o sche- 
mă clasică de superheterodină. 
Remarcabil este faptul că, uti- 
lizind tranzistoare pnp, monta- 
Jul are minusul sursei la masă. 
„ Tranzistoarele se pot înlocui 
în felul următor: AF 105 cu 


EFT 317; AC 127 cu EFT 319; 
 ACI3 cuEFT 358. 
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ficator RF, osei 
tor sanpili ieapectiv, 
: ficator FI. A- 


Radioreceptor 


cest tip de tran- 
zisloare se pol În- 
locui cu EFT 317. 
„Datele bobinelor 
sint:L., ==93 de spi- 
re, La = 240 de spi- | 
te, E peste de spi- 

re, La = 577 de spi- 
re, Le 399 de spi- 
Te, Ea ar 


E spice. 


neceniionează 
gamele undelor: 
lungi şi medii cu 
sensibilitate de 
12 mV/m şi, res 
pectiv, 2.5 mV/m. 
“Bobinele au wrmă- 
jar 4 ei 
rel, =272; Li= 
36+3%0; Ly= 
Li = 12; 152-240! 
Ls = 7+5; Ls = 
160; „La = 745: - 
Le 10 0 4734 
99; Lyz=165. 
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Superson 1 esta un ra- 
dioreceptor staționar prevă- 
zut cu orgă de lumini desti- 
nat recepționării emisiunilor 
stațiilor de radiodituziune 
cuprinse in gama de unde 
medii (MA — modulație de 
amplitudine) şi ultrascurte 
(MF — modulație de frec- 
venţă), 

Prin atașarea orgii de lu- 
mini se cregază o corelare 
plăcută Intre culoare și su- 
net, conferind audiţiilor mu- 
zicale o calitate deosebită. 


CĂII 


SANKEI TCR — 700H este | 
un radiocasetoton în construcție 
hibridă — tranzistoare şi circuite 
integrate. 

Partea de receptor lucrează în 
unde medii (525-1 605 khz), unde 
scurte (3,9-12 MHz), unde scurte 
(12-28 MHz) și UUS (88-108 MHz). 

Casestatonul are o curbă de răs- 
puns cuprinsă între 50 şi 12 000 Hz 
şi o putere audio de ieşire do 3 W 
pe o sarcină de 8, 

Alimentarea cu energia se poate 
tace de la rețeaua de curent alter- 
nativ sau de la 4 baterii de 15 V. 
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Mi S-B3I 


i S 631 este un pa nn superhe- 
bă terodină realizat de amabili 
ljre—— „ «Electronica», lucrind În gamele 
> ; undelor lungi şi medii, 
Tranzistorul T, primeşte semnal 
de la antena de ferită și, în acelaşi 
timp, furnizează semnal de hete- 
rodinare, în baza tranzistorului T, 
* găsindu-se 455 kHz, T, şi Ț, reali- 
zoază amplificatorul F 1. După de- 
tecția cu EFD 106, componenta 
de AF este aplicată amplificato- 
rului de audiofrecvența 


Li 
national 
| 4 i) | S 

- _ 

National T-46T este con- 
struit pentru recepționarea un- 
delor medii şi scurte, buna ca- 
litate flind asigurată de un etaj 
oscilator separat T,, Tranzisto- 
rul T, este convertor, după care 

T; și T, formează un amplifi- 
cator pe 455 kHz. : 


Etajul de audiofrecvență este 
cu cuplaj prin transformator. 


0e0eo 
_Saba 


Saba 336K este un caseto- 
ton echipat cu circuite integrate 
ce poate lucra pe 4 piste. 

Nivelul inregistrărilor'se poa- 
te regia manual sau automat, 
Semnalul de ștergere și pre- 
magnetizare are un oscilator 
cu două tranzistoare 25C536. 
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| CSK- 
sa inert e 
regi Ș 
i Meat tilizării în 
autoturisme. Con- 
struit cu circuite. 
integrate, aparatul 
dispune de un sis- 
tem cu micropro- 
cesor pentru iasă 
rea frecv 
lucru, 
„Casetofonul ste- Ş, 
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„E, VARGHEȘ, designer 


enajarea rațională a colțului de studiu sau de lucru ne scutește de multe 
inca ne care ne diminuează randamentul, ducind la oboseală rapidă și 


discon fort. 


Proiectarea lui inseamnă, în fapt, 
concentrarea Intr-un spațiu restrins 
a tuturor obiectelor și ustensilelor 
de care ne folosim, în dea judi- 
cios dimensionate și plasata 

Un alt reper de proiectare este 
lluminaraa locului de lucru con- 
rd cerințelor de ultimă oră, 


figura 1 se poate vodea un 


complex de studiu ru lucru for- 
mat din: planşetă, bilotecă mo- 


FIGURA 2 
. cul de lemn (dop) 
laturile care se paie 


"cu tuburi 


fs tund 
3. detalii 


dulată, corp cu sertare și lampă 


luorescente, care asi- 
unitormă din 


gură  lluminarea 


i iezi şi din stinga a întregii 


lanşet 
S iunie mesei sint dictate 
de mărimea planșelor de desen ce 
vor fi executate, nedepăşind Insă 
125 x80 cm, 

Cele două corpuri de bibliotecă 
sint confecționate din panel sau 


ler vama 3 | 

« Vatura corpului 
caj 3-4 mm grosime 
de încastrare în zid -—- 


PAL placat cu turnir de bază, di- 
mensiunile orientative fiind 90x 
„x80x25 cm, împărțirea interioa- 
relor făcindu-se după necesităţi, 
Părţile componente se decupea- 
ză cu ajutorul unui ferăstrău cu 
dinţi mici pentru a evita smulgerea 
de așchii din turnirul cu care este 
placat panelui sau de PAL. 


„Asamblarea părților se face prin 
lipire cu aracet gros de casta 


iar consolidarea cu cule a căror - 
floare turțită se îngroapă în mate- . 
rial cu ajutorul unul dorn. 

“O lucrare mai elegantă și mai 
durabilă se obține asamblind păr- 
țile componente cu cule de lemn 
îinmulate În aracet și bătute torțat 
In găuri practicate cu burghiul prin 

le care se Imbină (fig. 2)- 

Distanța optimă între cuiele de 
lemn va îi de 6-8 cm, iar diametrul — 
lor, ca 'și al găurilor în care se in- 
troduc, nu va depăși AR din grosi- 
mea materialului (exemplu: pentru FIGURA 6 
PAL gros de 20 mm 9 = 10 MI) 4. fund de lemn 

Pantru a evita deplasarea plâci-. 2 planşe  . 
lor în timpul găuririi, le vom fixa a. biulite hexagonale M 22 
provizoriu cu două cule de fier pe 4. piesă tablă fior 2 mm gro- 
Enea aia a re e 

op găurire. Supralaţe y 
ce vin în contact, ca și cuiele de 6. tilă filetată M ă 
lemn se vor unge cu aracet Ina- 
inte de imbinare 

Capetele culelor de lemn se re- 
tează cu o pinză de ferăstrău, apoi 


hituiesc ater şi se șlefulesc 
după uscarea chitului (24 de ore). 


Toate canturile se plachează cu 


Suspendarea corpurilor se face 
fe cu cuie impușcate (HIlt), fle pe 
buloane Incastrate In zid. i 
În figura 3 sint arătate locul 
unde sa gâureşte spatele corpului 
şi un detaliu de încastrare a bulo- 


aa lovituri de ciocan în tija 
u - 
Efectuarea une! găuri intr-un zid 
de bston nu durează mai mult de 
5-10 minute, IPA 

„Luâm pân inec pe capul bulo- 
„nului și îl introducem în gaura udă 
ținindu-l cu mina plină la „prima 


“pe buloane numai 


| 


| 
| 


de fog 
îmbină cu cepuri; pentru fundul 


priză a ipsosului (1-2 minute), În. 
'continuara umplem gaura cu un 
mortar da ciment, consolidind ast- 
fel încastrarea. Corpurile se agază 


după tracerea 
2) PP ore se setari pa piu- 
lță și şalba 


Corpul cu sertare pe car se 
sprijină planșete este mal greu do 
contecţionat, praterindu-se adap- 
tarea unei piese da mobiller de 
dimensluni apropiate (de exem- 
plu: o naptieră veche care se re- 


condiționează și se vopsește în 
alb). 


Dacă avem posibilitatea de a re- 
cupera niște sertare de la o mobilă 
veche (birou, a noptieră etc.), 
corpul poate fi confecționat cu 
uşurinţă de către amator din ace- 
leași materiale, dimensionarea fă- 
cindu-se în funcţie de sortarele 
de care dispunem (fig. 4). 

“Conțecţlonarea sertarelor în con: 
diții de amator este mai dificilă și 
nu o recomandâm decit posesori- 
lor de unelte de timplărie bune și 
înarmați cu experienta mai multor 
lucrări de acest gan. 

Materialul necesar este plucajul 
sau tei de 8 mm, care se 


grosimea de 3, 4 m 
După Incheierea Pitar, fața 
aparență a sertarului se furniru- 


| "sertarului folosim pasa: 'de lag cu 


Isa Mpa eine apa 


PRE 


butoane struniite. * 


“Celâlait capăt al planşetei se 
sprijină pe o capră de lemn care 
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FIGURA 7 
1. corp lampă 
2 abajur 


se confecționează ze Cuget de 
brad cu secțiunea de 4x6 cm. 
Piesele se Imbină prin încleiere 
şi consolidare cu cule îngropate, 
contorm figurii 5 Finisajul se taca 
prin vopsire sau lăculre, dar mult 

aspectuoasă este acoperirea 
cu benzi de furnir (stejar, pal- 
tin etc.) a tuturar laturilor şi lăcul- 
rea cu PALUX mat Inâlțimea ca- 
prel trabuie să fie cuprinsă între 
75 şi 80 cm și'se alege în funcţie 


de Inălțimea persoanei” care va 


lucra la pișati, jmotmplu: pen- 
tru Inălțimea de 170 cm Inâlțimea 
caprei va fi de 75 cm, pentru 
180 cm 1= 80 cm) 


Bien Pață le să aiba, măi: [parte 
mea re pentru a-l adapta 
piere lucrări. 

Vom apela la depozitele de fier 
vechi, unde găsim numeroase ple- 

te, dar care nouâ ne 

pot foloşi. 

Plesele necesare sint: 

1. un șurub detirant M 229; 

2. două piulițo hexagonale M 


LI 


22/2; 
3 trei bucăţi tablă de fier 2 mm 


grosime, care Le decupează şi, se 


“îndoaie ca în fi 


4. trei scinduri Au brad de 25 cm 
grosime; 
5 un fund rotund din fag cu 


Q 35 cm; 


6. una flanşă metalică conform 
figurii 6. 
"După ce le-am procurat, rapa ea 


se ajustează şi se curăță, lar 
-irea 


plăcilor metalice, ca şi me 
darea celor două plulițe hexago- 


(CONTINUARE ÎN PAG. 1%2) 


SFcu? 
HOBBY 


CORNELIU oMESscU 


Pentru timpul liber, oamenii au % 
! dispoziție cele mai variate | 


„tăți de distracție. E și firesc pita 
şanselor nelimitate şi  “Mihocalee 
variate care se află la d ia omu- 


lui secolului 22. Datorită noilor cu- 
ceriri ale științei şi tehnicii, m aeineaz 
de fantezia și hărnicia oamenilor, 
Ideea d imposibil a dispărut. Totul e 
posibi 

„O Tie a bintuit moda colecția- 
nării de vestigii ale trecutului. Era 
un hobby amuzant şi palpitant. Se 
colecțiana -orice: Pam e gel: 
mobilă, autografe Apelor 

şinări! ruginite, san ge ei promt 
de molii. 


"A urmat moda însușirii de Rp 
moarte și dialecte dispărute: lati 
sanscrita, incașa, mayaşa, trogueta, 
hitita, scita, traca, etrusca, papuașa, 

și altele. Rafinații au reuşit 
să reconstituie chiar și citeva dialecte 
ale omului preistoric. 

A urmat cea mai năstruşnică din 


toate posibilităţile de 3 te dedica 


unui . nerea de hibrizi, 
Firește, la nivelul gen și tehnicii 
secolului, nici să se recurgă la 
încrucișarea pe cale naturală. Hibrizi 


au fost obținuți numai pe cale arti- 
ficială, în eprubetă și incubator, prin 
ce-a e pan d bombar- 
rea zigoţilor cu viruși run 
de Informaţii necesare viltoru lui hi 

brid. A ina dorea aia 
efec ag cele mal. aci 


atei Greierul cu furnica, broasca 
vaca, cloara cu papagalul, ba chiar 


che, cu armăsarul. Tot soiul 


ride delete ca 
«Scandalul Pericl 


apoi e Lampa- 

dar» și moda era cit pe aci să fie 

isa de Comisia Mondială de 

“Psihică a Timpului Liber. 

-au fost însă necesare măsuri admi- 

A er terunăe peste noapte, scandalul 

2 lecuit pe oameni de moda rani 
nguri și-au spart rubetele, 

demolat înoreoarale 


și-au luat corciturile și dihăniile ob- 
arca eră electrocutat și incine- 
în ni „monştri care 

e de un pieri 
lesă era e au deschis curindo 
nouă instituție ti dei cultură, denumită 
decent și paşnic «Colecţi: Mondială 


| de Hibrizi». 


“Hai s-o văd şi pe asta, mi-am zis, 
Colecţia se afla într-un parc uriaș. 
„ bazi „bor- 


Nu era nici un vizitator, trotuarul 
rulant bizila liniștit şi rar, vedeam 
cite un ingrijitor plictisit de muncă și 
evreii: de prezenţa mea În aceas- 

tă instituție de cultură | cam ocolită 


ce a Început să turuie, cutiuța mi-a 
spus că rilor m ata a fue 
vizitatorilor. Colecţia este destinată 
oamenilor de miine. Contemporanii 
În prag aducă: 2) e «Scan- 


am ded să aflu ce e cu nn 
"ăsta. Încăpăținată, cutiuța răspundea. 
stereotip. q 

Surpriză Veţi afla la sfirșit 

Erau peste o mie de exponate. 
„Unele mă umpleau de groază și altele 
imi smulgeau hohote de ris nesăbuit. 
Pe puţine le mai țin minte. Totul era | 
că un amestec de coșmar, caricatură. 
și surpriză. Am văzut prea multe în | 
«lumea de poimiine» și memoria-mi, 
încărcată, a zvirlit cit colo multe 
detalii nesemnificative. Am rămas 
cu senzația unul vis truncheat de 
scuti unei zile  Incârcate. Le no- | aaa ul : 
tez, înainte de a le uita. a , 

Un adevărat arheopterix isa 1, | SS a PRE ALEXANDRU NICA 


strige la mine: Evrica — lată o ia Sauna este o baie de căldură de încălzire și cu banchete bn di 
Apoi zbură spre o bară și se rep „cu o umiditate relativă foarte scă- ferite niveluri de căldură. 
tumba fără să schimbe «placa». Cu- jeu „. cunoscută din antichitate. 2. O cabină de duș cu apă rece  * 
tiuța rise cu oarecare complezență calitățile ei curative, sauna şi caldă. 
și mă, preveni că «produsul» a fost ntoct ai actualmente o largă răs- 3. Un loc de repaus adăpostit | 
“obținut dintr-un papagal și un dragon pindire In intreaga lume, fiind prac- Descrierea celor trei funcțiuni ) 
piată SRI ticată in cele mai ateă forme de după i ne 

„albă cu solzi și cioc de dotare. Această baie este reco- Locul repaus va îi în ime 
a “mai mare decit o vacă. Î mandabilă pentru recuperarea fîi-  diata apropiere, cu acces prin spa- 
CA d quit și o dantură care m-ar fi | zică, după o stare de epulzare  îil încălzite; poato fi o cameră cu 

n 


ronțăit în trei secunde. Și ce Apa (sportivi, bolnavi etc.), pentmu re un pat, şezlong sau banchetă (pen- 
reci, paralizante îmi arunca! cuperarea articulaţiilor anchiloza tru odihnă după baie), | 
că ne despărțeau zăbrele solda, 23 “PD te, pentru reumatism, deprimări, Locul de duș va fi o bale sau | 


ar fi rezistat şi unui tanc. Totuşi am [| surmenai psihic și fizic; prin uti- un duș obișnuit cu un furtun flexi- 
rupt-o la fugă. Din mers, «ghidul» | lizarea ei se asigură relaxarea și  bil sau un sistem de duze late» 
mă anunță că nu e nevoie să fug: tot | echilibrul neuropsihic, precum şi - n pentru bâi cu apă rece pe tot 
ne duce trotuarul rulant acolo unde | o bună refacere fizică şi intelec- pul regiata la o durată de funo- 
trebuie. Cit privește monstrul care | tuală. De la inceput trebuie atrasă  ționare de 5-10 secunde, i 
mă Îngrozise, era obținut dintr-un | atenţia ori e oportunității folo- La sfirşitul băii, tot aid se face 
aligator și un curcan. sirii saunei în diferite boli în forme un duș de curățire cu apă caldă. 

Acum înțeleg motivele scandalului. | acute (stări alergice, „insuficiențe Cabina de saună va Îi o Incă 
Iritați de atitea paradoxuri genetice, | viscerale, pulmonare. hipertensiu- pere foarte bine izolată termic, cu 
oamenii şi-au zis: «unde dai şi unde | ne) pentru care este necesară con- pereţii interiori din lamn foarte 
crapăn. Așa că au lăsatbaltă un ase- | sultarea unul medic. În cele ce  poros și higroscopie, bine uscat 
menea i: urmează se propune, pentu cei și ignitugat cu DIASIL; acest lemn 

Vă înşelaţ ripostă cutiuța pe un interesaţi şi cu mijloace de reali- este capabil să absoarbă pina la 
ton plingăreş. Oamenii au făcut o "zare, amenajarea Într-un aparta- 30 kg de transpitaţie, fără să pre 


criză de bun-simţ. S-au intrebat: “ment a unei astfel de băi, tinta urme de umiditate cum ar fi 
adar dacă, printr-o altă sumă de Componenţa unei băi SAUNA lemnul de plop, răchită, tei, plută; 
paradoxuri genetice, dia este urmâătoarga: este bun şi pentru banchete € 
un balaur adevărat?n „N '1. 0 cabină izoterma cu aparat pardoseală, neincingindu-sela că | 
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A roll a ; aL ant 
BCA, polistiran e vocitorit. su au 3 atraturi 
Dr i RR AirphAa An ulei da In es vleazea GQ) 
: e ie pi ă 
sis desen sint date detaliile pan- "ntnieim d suni nene 
Ă - i Mari see Ba p 
o soluție optimă şi relativ uşor a : 


executat. Temperaturile (neca- 


hu 


h 


i 


— ln pardoseală: 18-20*C; 
— ru prima banchată: 20-30; y 
a doua banchată: 30-40C; 
2 ventual ln a iri bancheta 
40-80C, lar la tavan poate ajunge 
e la 1200. 


TIE 


= 


A” 


i MW /AE ză „gurub_ 
= AU ud m a mnuiipp ucr 
n acastula se poate tolosi e i 
o datate 0 Incălzire electrică for. e ae ce arata 
mată din 3 radiatoare de 1800 W e Ea 
-fiacara, cu Intrerupâtoare saparate aL — d 
pentru a putea obține o oa 
păi si debitului caloric. 
rile nordice în loculnțe modeste se 
2 duet oda stra vulcanice. Încinse 
„Într-un cuptor la 3U0*C, peste care 
se pleă gl cu a lingură din lamn 
| pontru reglarea umidității, O 


pu, După folosire, sauna va fi mult A 
| timp aerisită pentru ne bate ozil de ul 

| ților. Cine doreşte o poate dota cu . i « 
“un generutar de ozon (vezi revista , i SOPTONI PATA RIPLAJUL DI LEX DE VLOY 
| aTe ma nr. 771974), i 2 n ( pr ou fait miapiu) 


MODUL DE A PORC DINA 
prin definiţie o baie 

4 Pirinei uscată me ză a 
- Su bhinla că y pri Gară dunare peraturi pină la 120C, în timp ce 


de pildă, finlandezii care o practică  celialți europeni rar zise 
de multă vrema pot suporta tem-  B0%C. 


MA LII. 4 


ne un minimum 

care tempera- 

suporțabilă, se 

"caldură — „d 
Uni tai încins — cu pi 

ri apă din cind în cind, i 


Ei 
i 
ii 


i 


LE; 


ag 
LEE 
FE 
[= 
L =] 
+ 
ela 
az? 


%% umiditate 
cu o cameră obişnuită 
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LA i 

CI pi 
+ 
FE 


Ş 
Ei 
= 
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de 18*C este o umiditate de 4% 
Rezultă deci că umiditatea 
scăzută (pină la un anumit 


nivel) permite suportarea ușoară 


a von praf ridicate. i 
Această tempsratură, ca și aerul 


pn bi sau ră ere pe tot 
corpul cu nuielușe din mesteacăn 
legate snop. În acest fel se înro- 


aa te pielea, reactivindu-se cireu- 


periferică a singelui, porii se 
pomebi re şi prin transpiraţie se la 


-. vorizează eliminarea a numeroase 


"toxine din corp. După 3-4 minute 

de sudație în saună, se trece la 
viata pes sa stropește corpul de 
jos în s 10 secunde cu | 
rece, după care se reintră în n saună | 
pret o nouă sudație de 5- 


j ai prbenci ic ra 

bai, după pret 

anumit ritm. Timpul ah zei p 
20 de minute dech după o 

anumită perioadă de acomodare. 

După saună, ln stirşit, se face baia 


care lao temperatură Ş 


4 Vf Za 
A A N AA, di p SI, 


pă E A0aă. 
PiLă di BL: in lei Ri zi 


SUL i sti UV UV LU IUL 


- mdiete B.O.A- de 12,5 ea e y 1245-28 . 
varneiae laplare cu el iatiran | : L:! 
5 Bau vaţă minerală îi $ | 
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E DRIEE 
27, 


pitIn de Loma 
eopie 


zidârie da H.0.A 
4a12,5 cu grosi 


ntirea 4 ca ' 
> îie za pe ră | 
axir 
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MASUTA si 


SCAUNE TIP NORDIG 


În general, pentru a realiza mo-“ 
biller sint necesare scinduri de 
bună . calitate oarecare cunoş- 
“tințe. În cele ce urmează vă pre- 
zentâm construcția simplă a an- 

? sambiului din figura +, Peterialui 
folosit fiind PAL placat cu furnir 
de 35 mm grosime, uşor de prelu- 
crat. Modul de construcție este 
similar pentru masă și scaune, dk- 
ferind doar dimensiunile, Asam- 

“blarea se poale vedea în figum 2 
şi se face numai prin lipire cu 
aracet. 

Pentru masă vom tala două bu 
câți de 1195x145x35 mm, două 
bucăţi de 1 195% 120x35 mm, 8 bu- 
căți de 480% 120% 35 mm și 4 bucăţi 
de 335x*35x35 mm. 

Vom tăia ptimele dauă traverse 


ca în figura 3-l. Asamblâm apoi prin 
lipire plesele care formează un pl- 


ei ca în figura 3-il Dică se 
realiza și dintr-o si 

Ta forma din a 31). 

„apoi prin lipire arata IA 
cite o pereche de picioare, ca în 
Pau pnl d Leto loa cet 
din figura pic ast- 
4el montata. 

“Blatul mesei se realizoază din 
același material, dar cu o gros- 
me de numai 20 mm, Marginea 
biatului se Imbracă cu baghete fa- 
sonate după dorinţă. Blatul se |I- 
peşte paste scheletul asamblat. 
Realizarea sotunbiat urmează 
ne, plesale 
ucâi 795% 


“acelaşi mod, dar în ordi 
au dimensiunile: două bi 


de curățire şi apoi un meant 
de odihnă la oriecțitală de 20 
Tinete 

Prin dotare, sauna are banchete 
la diferite niveluri de temperatură, 
„pe care se va sta în poziția culcat, 
aceasta pentru a se preintimpina 
pericolul unei congestii datorate 
diferențelor mari de tamperatură 
pe înălțime și, de asemenea, în 
această ură  se'ebtine şi relaxa- 
rea totală dorit 


ELEMENTE CONSTRUCTIVE i 


În desenele alăturate sint date 

“ detalii de construcție pentru izo- 
lațiile termice, hidrotuge, precum 
și detalii de prindere a construc 
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- 


x145 x 35 mm, două bucăţi 795x 
x120x35 mm, 8 bucăţi 280x 100x 


x35 mm, 4 bucăţi 235 x 35 x 35 mm, 
Biaturile au dimensiunile 1 200x 


x 1200 mm pentru masă și 800x 
x 800 mm pentru scaune 


Bobul și se Imbracă cu huse şi 
perna de 850x 850 mm asortate ca 
Lapăieri și material cu restul mobi- 


Herului. 


"Finisarea se face de preferință 


cu palux la culoarea. lemnului. 


țiilor din a Se va avea În ve- 


-dere să nu rămină părți metalice 


neprotejate pentru a nu favoriza 
accidente, datorate metalului fier- 
bințe. Îmbinările din lemn se vor 
tace cu joc pentru a permite dila- 
tațiile posibile și se vor face cu 


şuruburi cu cap înecat, 


Operaţiile se fac în următoarea 
ordine: 

— se curăță tencuiala de pe pe- 
reți, se lipește stratul de termo- 
izolație (polistiren) cu aracet sau 
b it, se execută z 


"ipsos, iar apol se aplică 3 straturi 
de vopsea de ulei sau vinarom ca 
barieră de vapori, Cu dibluri de 


lemn sau plastic în BCA se lace 


itum. idăria din 
BCA. Se _gletuleşte cu glet de . 


Lă 


suportul din stinghii pentru pereții „ 
din lemn, după care se exocută şi 
acesta. Se montează radiatoarele 
„pe o fole de 
ază nasa 
la clte o Ri: „cu corespondenţă 
la pa de siguranţe cu patroa- 
ne 
Instalaţia se protejează cu tuburi 
de plastic, iar aie din tavan este 


ind cat să fie în glob închis etanş. 


Peene 2 


iNautere — Manualul ditifiae- 


a unt revistei «Tehnium» 
4971-1981. 


INTERCONECTAREA 


- MAGNETOSCOP “TELEVIZOR 


Ing. STELIAN LOZNEANU 


În domeniul audiovizualului, a- 
pariția magnetoscoapelor a repre 


zentat o etapă similară ca importanță i 


apariției fonografului sau a ,magneto- 
fonului. 

Astăzi există o gamă foarte mare de 
tipuri de magnetoscoape pentru ma- 
rele public, cu toate că pină în prezent 
nu s-a ajuns la o standardizare inter- 


națională referitoare la modul de 


inregistrare (la tipurile curente se 
folosesc două capete În mişcare pen- 
tru Înregistrarea semnalelor video 
și capete fixe pentru sunet și sincro- 
nizare), se disting citeva sisteme mai 
des folosite: 


VIDEO 


DEȚECȚIE 


892-330 


ÎNREGIS TRARE 2,4 


“ 


— VCR (debindize recorder), 
care foloseşte casete cu bobine coa- 
xiale (suprapuse); viteză de depla- 


sare: "14,29 cm/s: viteză de analiză 


(de rotire a capetelor în înregistrare 
video): 8.18 m/s: durata de inre- 
gistrare pentru o casetă: 1 oră. La 
sistemul VCR long-play, viteza de 


- deplasare: 6,56 cm/s; viteza de ana- 


jiză: 8,18 m/s; durata de înregistrare 
pentru o casetă: 3 ore. 

La sistemul VCR nu se pot conecta 
camera de luat vederi și nici accesarii 
audio (microfon sau ieşire linie mag- 
vetitot). 

— SVR (super video recorder) 


4 


E VIDEO 


A GAPTOR 
IMPEDANȚĂ.. 


Bc337 


“REDARE 1.5 


AMPLIFICAT OR 
VIDEO 


folosațte aceleți :tip de casete ca; și 
VCR. viteza de deplasare: 3,95 cm/s; 
viteza de analiză: 8418 m/s: durata 
de inregistrare pentru o casetă: 4ore- 

— VHS (video home system) folo: 
sește casete cu doui bobine coplanare 
și, pentru a asigura înregistrarea sem- 


” nalelor oblic pe bandă, tamburul 


magnetoscopului este înclinat: Viteza 
de deplasare: 2,339 cm/s; viteza de 
analiză: 4,84 m/s ; durata de înregis- 
trare pentru o casetă: 3 ore. 

— BETAMAX foloseşte casete cu 
două bobine coplanare, dar banda 
ati mai mult tamburul decit 


ETAJ FINAL 


VIDED 


REGLAJ 
i VOLUM 


3300--1Ka 
Op + 0714V 


473 
1004/45v AMPLIFICATOR 
VIDEO - 


+ 
pui POTENȚIOMETRU 
r VOLUM 


Pi 
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-_aintă schema bloc a sistemului de 


- se poate asculta şi Înregistra sunetul, 
Pe poziţia MGS comutatorul zi 


în sistemul dai Viteza de 
Vuplazare: 1,873 cm/s; viteza dej! 
analiză: 5,83 m/s: durata de înregis- 
trare pentru o casetă: 3 ore e, i 
minute. 

La aceste două e: se poate 
racorda-o cameră de luat vederi, 
cit și accesorii audio (microfon, leşiri 
Hnie magnatolon), 

Prezentăm În continuare modul de 
racordare a unui magnetoscop la un 
televizor alb/negru clasic, în sensul 
înregistrării unor programe, cit și 
pentru a folosi televizorul ca dispo- 
zitiv de vizualizare pentru programul 
înregistrat pe casete, 

Pentru a efectua o bună înregistra- 
re pe magnetoscop trebuie: să se 
asigure |a lețirea de la televizor 
semnale sunat și Imagine pe o Impe 
danță mică; să existe posibilitatea 
conrrolului sunetului şi Imaginii ce 
se Înregistrează: să se poată regla 
contrastul imaginii. Figura 1 pre- 


interconectare magnetoscop-televi- 
zor, lar figura 2 schema detaliată. 
Pentru partea de sunet secțiunea A 
a comutatorului K permite trecarea 
nalului preluat de la detector la 
reglajul de volum (pe poziția TV). 
Cind se folosește magneroscopul pe 
Inregistrare (prin preluarea semna= 
lului de pe piciorușul 4 al mufei de 
legătură), comutatorul K se află în 
aceeași poziţie, Astiel, în acelaşi timp, 


zează, prin aplicarea semnalului pe. 
picioruțul 5 al mufei, legătura Între 
lesirea magnetoscopului și potenţio- 
metrul de volum, astfel redindu-se 
semnalul înregistrat, Sistemul este 
clasic, folosit curent la înregistrările 
audio de la televizoare. Referitor la 
rtea video, folosim un circuit adap- 
tor de impedanță echipat cu un 
tranzistor BC 337, lucrind ca repetor 
emitor, cu o rezistență de sarcină 
În emnitor cuprinsă Intre 82 și 330.1. 
Acest etaj se conectează h picio- 
rușul 2 al mufei pentru a se putea 
efectua înregistrarea pe magneto- 
scop (secţiunea B a comutatorului K 
pe poziţia TV), În același timp, sem- 
nalul video esteaplicat etajului urmă=. 
tor da ip Darlington. Cu potențio- 
metrul P se reglează pri pl de] 
funcționare și ciştigul vid 
tura detecție video-baza Ti erei 
să fie cit mal scurtă pentru a evita 
autooscilațiile. Rezistenţa semireglă 
bilă SR serveşte la reglarea punctului 
"de funcţionare pe lărgimea de bandă 
dorită. Pe poziţia MGS, secțiunea 8 a 
comutatorului K permite racorda- 
rea magnetoscopului, prin picioru- 
şul 1 al mufe da legătură, la etajul 
final video şi ascie! redarea programu- 
lui înregistrat, 
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PENTRU 


COLOANA : 
“SONORH 


Pentru a facilita conoiiiiă til 
melor de format redus sau a dia- 
pozitivelor realizate de foto și cine- 
amatori am selecționat, stimaţi ci- 
țitori, mal multe trucaje. pe care vi 
le prezentâm în continuare, urmate 
de citeva ră privind „procesul 
de inregistrare a acestora. 

Apă —cu robinetul ușor deschis 
se poate imita zgomotul unui riu; 
zgomotul unei câdari de apă se 


obţine vărsind brusc apă dintr-un 


recipient în altul. 

“Asc — branșaţi şi Intreru- 
peţi funcționarea unui aspirator, 

Avalanșă — răsturnați citeva 
kilograme de cartofi înțr-un lighean 
și apoi deplasați-l, 

Avion de vinătoare - — acţio- 
naţi un uscător de păr agitind un 
carton între acesta şi microfon, 

Barcă cu rame — Într-o chiu- 
vată cu apă Introduceţi o scindură 
mică, agitind-o în rimel ramelor 
şi acompaniind zgomotul cu scir- 


-țiitul unel balamale. 


mi Îi 


| 2 FELICITARE ) 


oșâisae DAN oPRA uacij 


Mitea 


ji — loviți una de alta două 
jumătăţi de nucă fără miez sau 
bataţi pa masă cu două creloane; 


„pentru galop accelerați ritmul. 


Clopot — loviți ușor cu o ba- 
ghată un pahar prevăzut cu picior; 
după ce stectuaţi înregistrarea, o 
recoplați la o viteză redusă. fa 
stone de raportul dintre viteze se 

in divarse amplitudini. 
“Coliziune — lăsaţi să cadă pa 
ciment bucăţi de tablă. 

Com de vinătoare —  suflați 
într-o ari e prer pe jumătate 
cu apă; In funcţie de cantitatea de 
apă ră poata diteranția Inălțimea. 
sunetului. 

Elico sp puneţi o bucată de 
carton Între palele unui ventilator 
in mişcare; deplasind c cartonul, 2g0- 
motul se modifică. e 

Foc — trecați uşor doi mă 
goale de chibrituri lingă ! m 
sau mototoliți anii o get Hă 
celotan, o folie de plastic sau benzi 
uzate de magnetofon. = 

Frine — frecaţi o „suprafaţă de 
sticiă cu metal (tablă). 

Furtună — dezumtiaţi o minge 
lingă “microton sau scuturați. pu 
ternic o foaie de tabid. 

Împușcătură — loviți puternic 
cu o linie peo masă sau un scaun 
de piele. 

Înec — lăsaţi o sticlă goală 
într-o chiuvetă plină cu apă. 

Locomotivă — frecaţi în ritm. 
două foi de hirtie abrazivă. ; 

Mitralieră — aruncaţi alice de 
vinătoare pe o tobă pe care o lo- 
MN cu o baghetă, A, 

Parbriz spart — striviți un bis- 
cult aproape 'de microfon. 


În cele ce urmează se descrie o me- — bucății de bandă. Mesajul trebuie 
todă foarte simplă și ieftină de co- imprimat cu viteza de 9,5 cm/s, pe 
„sonoră, care aduce o dublă pistă, pe o bucată and na 
riză peste tot bine primită şi iri ap diete La viteza 
cnd: Muzia prezenţei apropiate ă de 95 cm, îm vera oferă 
mite corespondenţa. tea Imprir 
tul de mică, nu ocupă tnuk loc pe o lăţime maximă de 35 mm ; astfel, 
în plic, în schimb, sosită la desti- practic se poate introduce fără nici 
nație, se desfășoară de câtre des- un impediment o bandă cu o lungime 
tinatar și se ascultă la un mag- și mal mare. Viteza de 9,5 cm/s oferă 
netofon. Rezultatul este asculta posibilitatea calității maxime cu orice 
rea mesajului sonor, aşa cum a fost n s-ar face redarea, această 
imprimat de către expeditor. Banda viteză fiind larg răspîndită. În. plus, 
poate fi apoi din nou redată, copiată chiar dacă persoana căreia îi este 
eventual pe alt magnetofon sau case- — adresată felicitatea nu posedă mag- 
tofon sau fixată cu bandă adezivă, la — netofon, în foarte scurt timp poate 
capătul unei alte role de bandă, pen- găsi un magnetofon cu asemenea 
viteză, A 


În obtii rind, lungimea mesajului 


vorbit inde de viteza de rulare 
a benzii, rara i dec x 
mate și, Mei ele „de lungimea 


Mesajul poate fi mixat cu muzică, 


„pentru a fi mai atractiv, Metoda cea 


„ma! simplă constă În imprimarea 
„mesajului, odată cu audierea unui 
aparat de radio, în surdină, pm 
ca acom itul muzical să 


să se obțină fondul muzical potrim 
mesajului vorbit, Utilizarea Um 
mixer audio ar constitui un adevărat 
lux pentru asemenea 

simplă. 

Pentru trimiterea unui şir de fell- 
citări sonore la un mare număr de 
prieteni, operația te fi oar&cum 
automatizată cu ajutorul a doul mag- 
natofoane, dintre care unul neapărat 
cu viteza de 9,5 cms şi pistă dublă, 
adică cel care servește la editarea 
finală a mesajelor vorbite pe bucăți 
de bandă. Se imprimă mesajul vorbit, 
banda se scoate de pe rolă prin 
tălere,iar capetele ei se lipesc pentru 
a alcătui un inel fără sfirșit. E ușor de 
înțeles cum se procedează în conti- 
nuare: se cuplează cele două magne- 
tofoane prin cablul de racord audio 
și, În timp ce bucla își tot repetă 
ciclul de mesaje, se imprirhă pia 
rolă un șir de mesaje ce vor fl data- 

şate, după ce au fost imprimate pe 
hectndtei trasee. 


ritm benzi mapnatice vechi. 
_Pași pe zăpadă — stringeți In 
mină un pachet de vată, O 


irtie bine întinsă, 
Ramuri rupte — rupeţi chibri- 
tur) lingă microfon, 

Tren — frocaţi ritmic o moneda 
pe o foaie da hirtie abrazivă sau 
înregistrați deplasarea une! patine 


n marș — scuturaţi în 
ritm o cutie de chibrituri cu citeva 


Tunate ai mișcaţi repede o foaie 


“9 Lea sie automobil — jaaţi să 
cadă pe parchet o carte groasă. 


Valuri — agitaţi cu mina apa în . 
baie sau in chiuvetă sau puneţi 


ne ficat a aie 
Voce deformată — vorbiţi Intr-o 


cutie de tabla (conservă) sau prin- 


tr-un tun de carton sau plastic. 

Voce la telefon — puneţi mi- 
crofonul într-un recipient cu 
chidare mică şi vorbiţi 


MULTIPLICAREA 
ZGOMOTELOR 
Dacă un zgomot oarecare tre- 
buie să acompanieze o secvență 
mai lungă, este diticii de repetat 


semnalul sonor pentru a îi înre- 


* gistrat, orga aie 


de două ramediul 
2 ză simplu. For pe un mag- 
 matoton o buclă în ag cu bandă 


de rutei înce) și o copiaţi 


poa doilea în funcţie de timpul 
ori. 

Acelaşi sistem sa folosește pen- 
tru a face mal dens un sunet, de 


exemplu, pentru obținerea ofectu- 


lui de mulțime cu o singură voce. 
În acest caz Insă aveţi nevoie la 
inregistrârile succesive alo vocii 
de un aparat care permite supra- 
impresiunea, 


ELIMINAREA SAU 
ATENUAREA ȘTERG ERII 


Suprafa: 1 nu este po- 
sibilă decit cu condiţia ca butonul 
de ştergere să nu fie acționat în 
timpul celei de-a doua Înregistrări 
şi a următoarelor. Anumite tipuri 
de magnetoton au un buton peieg 
cial pentru acest stect. Dacă 
cesta nu este prevăzut din fabr 
cație, se poate apela la o adap- 
tare simplă prin plasarea unul pe 
tențiometru In sarie cu capul de 
ştergere. Cind rezistența este zero, 

ştergerea este normală. Cind crește 
atit se reduce și efectul de 
ştergere. Se mai poate apela la o 


"folie subțire de material plastic 


care trebuie plasată Intre capul de 
ștergere și bandă. Soluţia este 


însă greu aplicabilă ja casatoioana. 
UTILIZAREA MAI MULTOR 
PISTE 


Pe un magnetofon cu mai multe 
piste se pot inregistra separat un 
comențariu şi o muzică de 

ntru a fi redate simultan. O s0* 


enim cu eta la a 


mul aparat. * 

Dacă nu dispunem decit de uh 
singur magnetolon cu două piste 
amestocul acustic se reali 
Pip captarea simultană In micro- 

a vocii comantatorului şi a ton» 
dului sonor (de la picup, de la 
magnetofon sau casetofon otc.). 


VARIAŢIA” VITEZEI 
Toţi cei care au un magnatoton 


cu mai multe viteze au Qbservât 


etectele vitezei incorect utilizate 
la redare. Moditicările de timbru și 
debit sint totuși prea mari 

a fi utilizate în diverse atecte. a 
poate introduce un manșon 
plastic rotund pe cabestan île 2 
înregistrare pentru reduceren Inăl- 
țimii sunetelor la redare, fie la re- 
dare pentru mărirea înălțimii sune- 
telor inregistrate tără manşon. 
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REGULĂ DE Joc ă 

Jocul se poate practica de 2-4 per- 
soane. În fiecare şanţ-magazie se 
așază un număr de 15 bile. Din 
șanțul-magazie de sus un jucător 
dă drumul unei bile care rulează 
In şanțul de mijloc (locul de Imbi- 
nare a celor două plăci superioa- 
re), În drumul ei, bila trece prin 
fața celorlalte trei şanțuri-magazie. 
În momentul în care ea trece prin 


E ÎI 
“m, 


dă drumul unei bile, astiel inch să 
nimerească pe prima, impingind-o 


trece de primul obstacol fără a fi 
niimerită, ea devine ținta celuilalt 
jucător etc. Fiecare bilă, atit cea 
propria cit și a adversarului, este 
socotită ca fiind un punct şi tre- 
buie introdusă în cutia (depozitul) 
proprie, Deci fiecare jucător poate 
aduna În cutia proprie 15 bile ale 
sale plus; bilele partenerilor de joc. 
DATE CONSTRUCTIVE 
“Pentru coniecționarea suprate- 


ței de joc sint necesare urmâtoa- 
rele piese componente: o placă de 


1ss 


KRISTA Filip 


dreptul unul șanț, un alt jucător 


ui 


| 
NU 


bază cu dimensiunile de 1200x 
x800x10 mm, din placaj; două 
“plăci pentru realizarea pârților la- 
terale de 1200x200x13 mm, din 
„PAL sau PFL; două plăci (din PAL 
sau PFL) de 1400x150x13 mm, 
care se montează la o distanță de 


în depozit (cutie). Dacă prima bila “i 


(N ANIM 
i 


menite în a Gita 48 "mm 
lăcii de 


cii de bază; 


+ "5 —_— 7 > pi AN 


deva plăci superioare de 605% 
x395x5 mm (p a). şi alte două. 
de 550 x 395 x 5 mm (placaj); 
6000 mm de șipcă necesară reali- 
zării pentur: magazie. pentru bi- 
le, cu dimensiunile de 20x15 mm 3 
“(din lemn de es i mo moale); patru 
sortare piedic ) _50x50x 
x20 mm din lemn de rez. pair, 
atru minere de 0 T0x: 


lemn de brad); patru bare male a 


(țeavă) D 8x200 


, mm; . tru bucăţi 
de placaj pentru s i eu man [ii 


lor; resturi de „placaj „din care se 
vor confecționa cutiile pentru co- 


lectarea bilelor, 60 de bile; adeziv 
(clei de oase, aracet sau prena- 
dez), cule sau holzguruburi, vop- 
sea, lac incolor. | 


După pregătirea tuturor pieselor 
(rindeluite şi șlefuite cu hirtie abra- 
zivă), ct şi a materialelor auxiliare, 
se trece la confecționarea propriu- 
zisă a mesei de joc. În figurile ală- 
turate sint date stapele de mon- 
tare și de asamblare. Locurile de 
imbinare a pieselor se înclelază, 
lar pentru o rezisten mal mare, 
din loc în loc, se pot bate cuie sau 


holzşuruburi. Întreaga masă se 


= ——— ——_ Tr —” or 


vopsește sau se lăculește cu lac - “ÎN 


„incolor, Şanţurile-magazie pentru 
bile. se vopsesc Intr-o altă nuanță. 


cum 'se vede în figuri, fie- 
care bilă este propulsată prin ma- 


nevrarea minerulul «A»? Ceapa E 


prin opritorul «Ba. 


'me jucind cu albul și codind 5 îi- 


a. 14 i dh ina puțin obișnuită, şi anu- 
[4 SE 
guri — cele două ture, cal, nebun 
“din flancul damei şi dama —, dați 


ră 


Va vom prezenta Pr las e 


nioase | construcţii de idei pai 
realizate de -eminenți problemişti, 
nu PR avă cica Inainte 9. | 


> 3 £- 


mat în 5 mutări. Jucind apoi fără 
" plesele eliminate și fără calul din 
91, dați mat în 6 mutâri. Jucind 
apoi numai cu repete. şi pionii, 
dați mat în 7 mutări! Bineinţeles, 
negrul | nu are drept de mutara. ȘI 
acum iată cele 3 probleme 

Mat în 3 mutări — ERCOLE 
DEL RIO 

„Poziţia. de control: alb: Rh4, 


Di, Na7, CB piese); - “osie 


RQ7, Dd5, Ta7, pioni î7, 96 
(6 icpră 

ein 4 mutari -F, KARGE 
e ia de control: alb: Rg!, 


Ta8, Th5, Ce5, Că, pioni a3, 62, 


g6 (8 piese); negru: -Rb5, piloni bă 
b7, că că, c5, g3 (7 plese), 

Mat în 5 5 mutări — A AN- 
DERSSEN 


Poziţia de control: alb: Ro7, 
Dbt, Tbă, Td8 ploni a3, b3 6 pie 


se); negru: Ra5, Caă, Cg5 Nb5 
Plati a6, d2, e2, 12, p4 (9 piese). 
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MICROMOTOR__ 
at CURENT ALTERNATIV 


O construcţie simplă și instruc- 
tivă o constitule un micromotor 
jucărie, cu ratar în colivie de ve- 

veriță, pe cara se pot explica prin- 
cipiile de funcționare a motoare- 
lor asincrone da curent alternativ, 
dar Le poate acționa și diferite 


ju 
a. n figura 1 se vede o Imagine de 


ansamblu a construcției. Se obser- 


vă o construcție cu dai poli la sta- 
tor şi cu două întășurâri. Acestea 
se realizează din două pachete de 
tole | 8, sau din pachete de sirmă 


d de fier de 03 mm diametru strînse 


incit să avem o secţiune de 
cca 1,5 cmi. Pe aceste pachete se 
bobinează cu o izolaţie 'corespun- 
zătoare cca 300 de spire cu sirmă 
de 0,35 mm diametru, 

Capătul dinspre rotor al miezu- 
rilor se ajustează cu o pllă rotundă, 
pentru a obține la montare un în- 
tretier minim, 

Bobinsle se prind pa o placă de 
lemn cu două coliere de tablă 
subțire. 

Pentru rotor vom realiza două 
discuri din cupru, în care vom tace 
8 gâuri de 4 mm simultan în ambele 
discuri şi perfect echidistante In- 
tre ele, ln ciiva milimetri de mar- 


_ginea acestora. 


Între aceste orificii vom intro- 


„duce 8 bare de cupru de 4 mm dia- 


metru, de lungime nu prea mare 
(15 mm), care se se pr îngrijit 
de discurile de cupru. Întregul an- 
sambiu se fixează pe un ax, care 
la rindul lui se montează cu două 
suporturi po placa de lemn 
(figura 2), 

ontajul electric se face prin 


Inserierea celor două bobine și 


conectarea firelor n două borne. 
Alimentarea se face la 12 V al- 
ternativ, i 4, 
Dimensiunile nefiind critice, con- 
structia se poate adapta după do- 
iat cu condiția ca miezurile să 
fie obligatoriu tolate şi rotorul din 
cupru sudat, 


CO N 


Din cele douăzeci şi două de 
lustre două sint identice. Care? 
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eg E, Si da A ră - a 
Realizare: În centrul plăcii de 
ra ef 


„de lemn; desenaţi conturul pieselor 
pe placa de bază și marcați orificiile; 
decupați toate bucățile cu ferăstrăul : 
„polizaţi toate asperitățile cu glaspa- 
„pir gros și apoi cu unul fin; lipiți 
gura A Între cele două părți ale 
"hainelor dresorului şi figura & între 
„cele două părți ale pălăriei sale; 
practicați orificiile în locurile Indi- 


isa 


cate; colorați hainele şi cizmele dre- 


“sorului :Dp „rosu, şaua căluțului în - 
„negru; aamblați componentele per- 
“sonajelor cu nituri şi capse, interca- 
„„„. Ind rondele: pentru areale 
: rilor i 

+ 3 i d 4 , ȘI 4 
= că AL 

A - = 23 n d fă 


1-A 


5: oa ce ză 


= me 


ia 


5 


—— ma 


9 reacție negativă; c) măreşte 


E ct ei E 7 al Cati > 


, E AER sii consu- 

matorul R (fig. 1) ce valoare are: 

a) v;b)2 ei ps) Vii 
Tensiunea inversă de virf 

aplicată diodei (fig. 1) este de: 

a) 1 V;b)2v: c) Vin; 4) j2V. 


5. În pla: 3 este prezentat 
un circuit de stabilizare cu dioda - 
Zener. Ce valoare „are pulerea 
disipată de diodă: 
a) Vili; b) (li—Vs/Rs) Vs: 

c) Vili—V2/Rs; d) Rsl?. 


3. În figura 2 este prezentat un 
redresor În punte. Ce A e are 
tensiunea medie pe R 

a) /7V;b)2 Vi: 
c) V/2x; d aa A Ă 4. i i 

4. Valoarea tensiunii inverse p și 


masi aplicate fiecărei diode 6. Tensiunea la bornele rezis- d 


ura 2 este de: O torului din figura 4 va fi: b 
4) ie N: c) 2 TEST: 2) 1Y;b)2V:; ră VA; d).V/n. 
.. | 


Ț, Dar curentul prin R (fig. 4) 
u)2V/R:b)VR:0)V/2R;d)zero. 


CUNOR! TEŢI i 
= ELEL 


RONI(A? : 


$. Amplificatorul din figura 5 i 
; lucrează în 
i < a) clasa A; b) clasa B; c) clasa C; 

d) clasa AB, 


9, Condensatarul C din figu- 


a) 2 tate PE b) creează 


amplificarea ; d) măreşte impe- 
danța de intrare. 


Căutaţi să rio acest test 
atribuind cîte | punct pentru fi îe- 
care răspuns bun. 

Realizind cel puţin 8 puncte, 


10. Două diode pe un instru- 
ment de măsură ca în figura? 


sint indicate pentru: a) redresa- aveţi cunoştinţe temeimee de e- 

rea curentului alternativ; b) pro da-i | lectrotehnică, rezolvind sub 6 i 
lejarea instrumentului; €) mări- g puncte rezultă că trebuie să stu- 

rea sensibilităţii; d) scăderea. re- - diați mai multe cărți de spe 
zistenţei interne a instrumentului, R cialitate, i 
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- „Efectuaţi adunarea şi scăderea Inlocuind literele 
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ADUNAȚI PINĂ NA 1000 


| Doi Ala Bsint posibile ma multe e 
drumuri, Alegeţi drumul marcat da 
“numerele care, adunate între punctele 

A şi B, Insumează 1000. 

Ti | 
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Puneţi în cercuri numerele de la 6 la 13 astfel 
ca pe fiecare linie suma lor să fie 30 | 
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nale în cara se va Infileta tiia scau- 
nului se fac într-un atelier meca- 
nic, la fel și flanşa care prinde 
fundul scaunulul în capătul de sus 
al tijei filetate. Dimensiunile pie- 
selor se aleg în functie da mate- 
rialul de care dispunaţi, forma fl- 
nalăa scaunului daducindu-se uşor 


"din figura 8 


9 Eă 
Iluminarea locului de lucru tra- 
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1—0:2—d43—b4—a5—b; 
"6—a1—bi8—a0—d910—b 


1) 5 şi 18 
9) 0—A_ Sa E 29 
1—2=M 6—s$ 
2—N. N—R 
e ră î—L=uU 
| 4—1=0 9—v A 
3) 13 + 160 + 281 + 461 + 76 


bule asigurată din ambele părți 
ale planşatei și acest lucru poate 


“ți facut foarte uşor și economic 


tolosind un corp de iluminat cu 


două tuburi fluorescente a 40 W 


fiecare, 


Alimentarea lâmpii se tace în cu- 


ient continuu, conform unei sche- 
me publicate în revista «Tehnium» 
nr. 10/1979. Alimentarea în curant 
continuu Imbunătățește parametrii 
funcționali ai lămpii şi elimină efec- 
tul stroboscopic datorat frecvenței 
de 50 Hz ai rețelei. 

Lampa se suspendă de tavan cu 
două fire de oțel legate de două 
a a Inşurubate în dibluri de 
emn. * 


SOLUȚII 
TEHNICE 


a îi 


îi Antipoluant j 


Ghurile pentru dibluri se execu- 
tă cu burghiul și ciocanul, Incas- 
trarea făcindu-se conlotm daşcrie- 
rii de mai sus. 

Distanţa dintre lampă și planşe- 
“e este recomandabil să fie regla- 

lă, . 

Lampa se procură din comerţ 
impreună cu abajurul metalic sau 
se poate confecționa de către ama- 
tor dintr-un corp vechi de lampă 
pe care îl recondiționâm şi căruia 
ii aplicăm un abajur din Stiplex 
(fig, 7), FA 
- Numinarea uniformă a întregii 
planșate elimină umbrele, ușurind 
foarte mult operaţiile de desen. 
cablare de circuite, traforaj etc. 
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